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FOREWORD 


This  effort  was  conducted  by  the  School  of  Electrical 
Engineering,  Georgia  Institute  of  Technology,  under  the  sponsorship 
of  the  Rome  Air  Development  Center  Post-Doctoral  Program  for  the 
Federal  Aviation  Administration  (ARD-350) . Mr.  C.  J.  Andrasco  of  the 
Federal  Aviation  Administration  was  the  task,  project  engineer  and 
provided  overall  technical  direction  and  guidance. 

The  RADC  Post-Doctoral  Program  is  a cooperative  venture  between 
RADC  and  some  sixty-five  universities  eligible  to  participate  in  the 
program.  Syracuse  University  (Department  of  Electrical  and  Computer 
Engineering) , Purdue  University  (School  of  Electrical  Engineering) , 
Georgia  Institute  of  Technology  (School  of  Electrical  Engineering) , 
and  State  University  of  New  York  at  Buffalo  (Department  of  Electrical 
Engineering)  act  as  prime  contractor  schools  with  other  schools  par- 
ticipating via  sub-contracts  with  the  prime  schools.  The  U.S.  Air 
Force  Academy  (Department  of  Electrical  Engineering) , Air  Force 
Institute  of  Technology  (Department  of  Electrical  Engineering) , and 
the  Naval  Post  Graduate  School  (Department  of  Electrical  Engineering) 
also  participate  in  the  program. 

The  Post-Doctoral  Program  provides  an  opportunity  for  faculty 
at  participating  universities  to  spend  up  to  one  year  full  time  on 
exploratory  development  and  problem-solving  efforts  with  the  post- 
doctorals  splitting  their  time  between  the  customer  location  and 
their  education  institutions.  The  program  is  totally  customer- funded 
with  current  projects  being  undertaken  for  Rome  Air  Development  Center 
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(RADC) , Space  and  Missile  Systems  Organization  (SAMSO) , Aeronautical  1 

Systems  Division  (ASD) , Electronic  Systems  Division  (ESD) , Air  Force 

Avionics  Laboratory  (AFAL) , Foreign  Technology  Division  (FTD) , Air 

Force  Weapons  Laboratory  (AFWL) , Armament  Development  and  Test  Center 

(ADTC) , Air  Force  Communications  Service  (AFCS) , Aerospace  Defense 

Command  (ADC),  Hq  USAF,  Defense  Communications  Agency  (DCA) , Navy, 

Army,  Aerospace  Medical  Division  (AMD) , and  Federal  Aviation 
Administration  (FAA) . 

Further  information  about  the  RADC  Post-Doctoral  Program  can 
be  obtained  from  Jacob  Scherer,  RADC,  tel.  AV  587-2543,  COMM  (315)  - 
330-2543. 


BIOGRAPHY 


Gene  K.  Huddleston  is  an  Instructor  in  the  School  of  Electrical 
Engineering,  Georgia  Institute  of  Technology.  He  received  the  B.E.E. 
(1964)  and  M.S.E.E.  (1970)  degrees  from  Georgia  Tech  and  is  currently 
a Ph.D.  candidate  in  Electrical  Engineering.  After  serving  as  a Marine 
officer,  he  joined  the  staff  of  the  Engineering  Experiment  Station  at 
Georgia  Tech  as  a Research  Engineer,  performing  research  in  digital  and 
analog  instrumentation  and  microwave  engineering  areas.  He  joined  the 
faculty  of  the  School  of  Electrical  Engineering  in  1970  where  he  is 


engaged  in  the  teaching  of  interfacing  small  computers  and  doing 
research  in  radome  design,  near-field  measurements,  and  lightning 
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VACUUM  TUBE  AVAILABILITY  ASSESSMENT  PROGRAM 
Volume  II 

FAA  TUBE/EQUIPMENT  LISTS 

This  report  presents  alphanumerical  lists  of  vacuum  tubes  used 
in  FAA  equipments.  The  data  are  presented  in  Appendices  A and 
B and  are  based  on  original  data  provided  by  AMEX  Systems  Inc. 
and  the  FAA  Depot. 

Appendix  A lists  the  tube  types  in  alphanumerical  order,  shows 
the  FAA  equipments  in  which  each  tube  type  is  used,  and  shows 
the  quantity  of  each  tube  required  in  each  equipment.  Equipments 
are  separated  according  to  FAA  type  designation:  FA- , CA- , and 

"other"  (e.g.,  TBC,  TV-1,  etc.).  Appendix  A consists  of  102 
pages  numbered  A-l  through  A-102  and  contains  8,053  distinct 
entries.  The  primary  use  of  the  list  is  to  identify  specific 
pieces  of  equipment  which  may  be  affected  by  a shortage  of  a 
particular  tube  type. 


Appendix  B lists  FAA  equipments  in  alphanumberical  order  and 
identifies  the  tubes  used  In  each  piece  of  equipment. 

Quantities  required  are  shown  in  parentheses.  Appendix  B 
consists  of  71  pages  numoered  B-l  through  B-71  and  is  merely  a 
cross-reference  list  generated  from  Appendix  A.  The  primary  use 
of  the  list  is  to  identify  all  tube  types  used  in  a particular 
piece  of  equipment. 


In  determining  alphanumer ical  order,  all  tube  types  and 
equipment  types  were  left- justified  so  that  the  left-most  number 
in  the  designation  greatly  determines  the  order.  (Spaces  and 
hyphens  are  transparent.)  For  example,  CA750  appears  later 
in  the  list  in  Appendix  B than  does  CA2320  since  7 is  greater 
than  2 (even  though  750  is  less  than  2320).  When  the  quantity 
used  column  is  zero,  this  indicates  this  particular  tube  is 
double  labeled  such  as  6AL5/5726  and  the  tube  is  only  counted 
under  one  of  the  type  designations. 

The  information  contained  in  the  tube  lists  was  gathered  mainly 
from  the  review  of  equipment  instruction  manuals.  A number  of 
the  instruction  manuals  did  not  contain  information  as  to 
modifications  that  have  been  made  to  the  equipment.  Therefore, 
the  information  in  the  listing  may  contain  some  discrepancies. 

Also  some  instruction  manuals  could  not  be  located,  resulting 
in  several  equipment  types  not  being  listed. 

Any  information  as  to  discrepancies  or  missing  equipment  that 
would  increase  the  accuracy  of  the  listing  would  be  appreciated. 
Information  should  be  forwarded  to  Federal  Aviation  Administration, 
ARD-350,  Washington,  D.C.  20590,  see  Appendix  Co 

The  lists  in  Appendices  A and  B represent  a culmination  of 
efforts  to  provide  a data  base  which  can  be  used  in  making 
rational  decisions  concerning  the  replacement  of  tube-type  equip- 
ments when  vacuum  tube  shortages  occur. 
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Vacuum  Tube  List 


TUBE  TYPE 

FA  EGLIF-NO. 

USEC 

CA  EQUIP-NO. 

USEC 

eu-H-006 

FA-6617 

01 

eL-T-036 

BUI 

FA-6613 

01 

C A-3108 

01 

C 4-3253 

04 

B1111P7A 

C A-1722 

01 

G 4 0 2 1 4 

FA-7260 

02 

FA-7262 

01 

54-113 

FA-5208 

01 

E5A2 

FA-7458 

CAA- 322 

FA-5420 

CO 

C A-1292 

02 

FA-5421 

C 2 

C A-1292 A 

02 

F A - 5 6 2 1 

02 

C A-1605 

02 

C A-1649 
C A-1761 

02 

CE75V 

F A - 7 8 6 6 
FA-6898/5 

0 1 

CG2172 

CK1352P23 

FA-6677 

01 

C K 1 3 3 1 

FA-7532 

02 

C < 1 3 3 3 

FA-7571 

01 

CK1 A 3 6 P 3 1 

FA-7914 

01 

C<1496P31 

FA-7512 

01 

CK1640P31 

FA-8659/ 1 

01 

CK i 6 4 1 °7 

F A - 8 9 6 6 

0 1 

C i.  6 0 3 

FA-5364 

01 

FA-5394/1 

01 

C L 9 0 9 !_ 

FA-933  0 

01 

CX-276 

FA-8215 

01 

C21N 

FA-7233 

01 

£ CC  i 3 

F A-2624 

00 

£ c c a 9 

F A - 6 2 8 8 

00 

CA-4610 

00 

FA-6266/1 

0 0 

C A-4610/01 

00 

FA-6269 

00 

£Cl  33 

FA-6805 

02 

FA-6611 

02 

FA-6611  A 

02 

_C  54 

FA-262C 

00 

£-54 

FA-7  452 
FA-7456 

01 

FA-7474 

01 

El  32CC 

Ziif 

C A-4644 

OTHER NO.USEC 


T3C 


02 


RU-2  V OL  3 


RTN-2  VOL  5 


7 C “ 1 


v •' 


. • » 


t- 


TU3E  TYPE  FA  ESUIF-NO.USEG  CA  EUU I F-NO . U SE D OTHEP NO.USEC 


F — 1 2 9 P 

THS 

0 

F-129-k 

THS-1 

0 

F129-F 

TLC 

0 

F-4l5C  TH 

TLA 

0 

F - -i  7 2 - A 

TLA 

0 

F - rt  9 2 - R 

TLA 

c 

GL-2G23 

C A - 1 5 0 1 

01 

G L 3 f>  5 1 

C A-4460 

01 

Kf'L-A 

0 

G L 5 6 6 3 

C A-2972/1 

15 

G l5  F 1 4 W A 

F A-5703 

01 

G t_  6 C 72 

FA-57C3 

0 2 

Gl62  0 2 

F A - 9 7 0 3 

0 1 

Gu6942 

TF3-33 

0 

G 7 5 S 4 0 0 

F A-553G 

02 

F A-9  53G/2 

01 

G'7  5A2ACu 

FA-7912 

C 1 

G05A26  0J 

FA-7912 

Cl 

b V 5 A 2 6 C u 

FA-7912 

01 

GJ  5 A 3 c G 0 

PA-7912 

01 

GO  6 A 

FA-7971 

Cl 

GVF> A- l GO  0 

F A-5A50 

01 

p A-9A52 

Cl 

G06A-60C 

FA-7539/A 

Cl 

G Z 3 2 

F A-6fc09 

CO 

G737 

PTC- 1 

0 

H<153 

TUK 

0 

hK2  5 a 

TUE 

c 

h < li  5 7 fi 

C A-54  7 

0 2 

h<5A 

TUE 

0 

KC3  0 32<3.51 

p A-793  7 

01 

K i 1 5 4 c 1 

FA-9196 

Cl 

F A-3196A 

01 

Kl222c19  C A - A 0 e 2 01 


TLdt  T Y Ft. 

FA  ECU  F-KO.l 

. 5tC 

CA  EQUIF- 

hu  • b i>  - C 

CThE  p-  - 

- -NCI.  USE  C 

K 1 7 0 5 F 7 

F A-7,146 

01 

F A - 3 5 6 

FA-4201 
F A - 7 0 2 0 
F A - 7 1 9 C 

04 

0 2 
02 

^2311 

FA-5703 

01 

f l o i - i 5 

FA-6673 

01 

F45C-  12 

FA-6215 

l 1 

NE-2 

F 2 A 

Cl 

Nl4  i 

FA-655  6/3 
FA-fc55t)/4 

01 

Nl  - 5 1 

C A-1369 

02 

Nc.5  1 

F A-6  oQ  6 

02 

0 6.5 

FA-7404 

02 

FL-1  77A 

CA-1687 

0 2 

= M J7 

F A-6  eO  4 
FA-66  0 4 A 
FA-6605 
F A - 6 6 G 7 
F A-6  fcO  9 
FA-6611 
FA-6  6UA 

0 0 
00 
00 
00 
GO 
GO 
CO 

Q K K 1 0 4 6 

FA-7176 

02 

CK-623 

CA-4403 

CA-4405 

01 

01 

G K 6 5 3 

FA-7  11C 

G> -35  f B 

FA-76  0 5 

01 

SKI  9 

TZA 

0 2 

SK23 

TZA 

02 

8K4C32 

FA-6671 

03 

T*4 
TM-6 
TM-7 
T F-  a 

01 

01 

Cl 

Cl 

SK40  32 

T M -4 

01 

SK65 

THS 

C 2 

SK-65 

RK7577 

FA-7110 

02 

v / 

THS-1 

02 

86173-P2 

FA-6642 
F A-6  e42 A 

01 

01 

K6176P2 

FA-6507 

01 

8-61 79P-2 

FA-6912 

01 

P6162F2 

FA-6540 

01 

A 
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TUBE  TYPE 

FA  EG  LIP"  NO.  L1  SEC 

CA  EQUIF-NO.USEC  CTHEP- 

---NO.USEC 

LV-^72 

T MG 

02 

TVC 

Qo 

LV896 

TEP 

01 

L X 1 1 2 A 

THE 

01 

TEE 

02 

LX201  A 

PI  A 

03 

L < 2 1 0 

TEA 

Cl 

. T 9 F 

TEC 

Cl 

01 

TEP 

02 

THH 

03 

TME 

03 

L a ” 1 C 

TO  A 

07 

TVC 

01 

Ux222 

P I A 

01 

U X 2 4 5 

T 3E 

0 1 

LX  - 2 4 5 

TVC 

01 

LX  2 81 

ThA 

02 

TME 

02 

„ x 1 4 1 

TEP 

02 

l x a & o 

T 9 P 

C 3 

THC 

C 2 

L A - ■ t J 

TVC 

oe 

L X 8 F 1 

THC 

Cl 

1X864 

TEP 

C 3 

'J  X 3 F 5 

TEP 

C 2 

L a 8 6 6 

T nP 

06 

TPH 

0 2 

LY224 

TEP 

01 

C Y - ' 2 7 7 V C Cl 


VA21257V'vlo 

FA-'-EiS 

0 1 

V A 2 ! 7 C 

F A - 4 9 0 3 

01 

7 — 1.  j 5 C A " 1 2 4 8 0 0 

CA-1350  00 

C A - 1 3 8 A CO 

CA-1391  u G 

7 - - 1 : 5 C A -142 1 00 

CA-1421 A 

jr~.  1 0 i C A - 1 4 7 2 00 

CA-1485/2  UO 

CA-2'972/2  00 


L 3 E TYPE 


FA  EGLIF-NO.LbcC  CA  EQUI F-NO . U SE 0 CThE= NO. USEE 


U E 

C A-2969 

00 

C A-966 

01 

V - I 3 > 

9SA-2 
S L p 

01 

\l  — i u 5 

C A -10 7; 5 

01 

C A-1074 

01 

1:5 

TFF-1 

02 

TFH 

00 

o--:u  e-30 

C A-6S5 

V - 1 J ‘3  - j u 

TLF 

Cl 

7 1 13  Q 

C A-1349 

CO 

C A-l 974/1 

00 

C A-1510 

00 

J - 1 5 C 

C A- 2 0 6 7 

00 

C A-2  G 6 fi 

00 

C A-2C79 

00 

V - 1 5 u 

CA-5013 

00 

5 H W 

0 2 

C A-612 

01 

C A-1C16 

02 

C A-1277 

oc 

V - - 1 5 C 

C A-1G74 

01 

C A-l 0 7 3 

01 

V-iEG 

THY 

CC 

V - 1 3 C - 3 J 

THS-1 

05 

7 7 E 

F A-6141 

GO 

C A-136C 

00 

F A - 6 1 A 1 R 

CO 

C A-l  374 

00 

C A-1374C 

0 0 

C A-l 391 

00 

C A - 1 46  0 

01 

C A- 1 46  5 

01 

C A-1474 

00 

C A-297S 

CO 

y - - 7 -j  F A - 7 C 3 t 


7 3 

C A-1291 

CO 

-73 

C A-107  3 

02 

CA-1G74 

12 

7 5 

TU-1 

OC 

TL-4 

3 0 

TL-4  A 

GO 

T U - 4 3 

CC 

J-  »0 

C A-1439 

0 0 

V T -i  mc  E 1 0 3 

kFl-5 

Cl 

/ : m - ^ 1 1 1 9 

A P 0 -5 

01 

v r - e - 

T 7 H 

C 1 

A - 6 


t je  T(f[  fa  ee  l : f -r.j . t r. 


V a » . 4 

FA- 7 634/ A 
- A - 7 6 7 1 

c 

F A - 7 (.  ? 2 

8 

*"l  -4 

*4  L “ ^ / C 

* 5 / <•  f 

*-752 

FA-76  66 

u: 

; _ 

F A-t 99  -/5 

<L  5 

F A - 4 7 £ 5 
FA-  4 725  A 

b 1 
J X 

«2  9G  5 

F A -4726 
CA-4725A 

Y63  6 

F A 4 ? 2 6 

li  1 

Z 1 4 7 5 

F A - 7 6 0 5 

CA 


EjU  I F - NO  . i - l C T h 


'----iiO.UOtC 


C A - 1 6 6 0 


CA-1449 


U U 

T H j 
u 4 


0 2 


F A - 3 6 2 2 
F A - 4 2 C L 

FA-4  72  9 

FA-4729A 
F A -472  SR 
FA-4746 


cA-4746A 
F A - 4 e 2 7 
F A - 9 : c G 
FA-5 IOC  A 
FA-510  2 A 
FA-513  7A 
F A - 5 1 5 5 
F A - 5 1 6 5 
F A-5166A 
F 4- 5 1 6 fc 
F A - 5 2 7 C 
F A - 5 2 9 9 
FA-5326 
FA-5394 
FA-5394/5 
FA-5402 
c A— 5424 
F A - 5 4 2 6 
FA-545C 
FA-5452 


FA-5456 
FA-5495 
FA-55 3 1/4 
FA-5624 
FA-5626 
F A - 6 2 5 6 
FA-6256/1 
F A-F  60  6 


FA- 701 6 
FA-7177 
FA-7327 
FA-7411 
FA-7416 
FA-7463 


1-7464 

1-7716 


« r 

C A-1439 

0 1 

A £ F - 5 

03 

L 2 

C A - 1 4 4 7 

0 2 

-F  I 

o : 

01 

C A -1474/1 

01 

FI 

u 1 

C A-147  7 

01 

-TC-  i 

Cl 

C A-1405 

01 

ft  TO -2  VOL  3 

0 1 

CA-1496 

. 1 

U X 

91S 

01 

u 1 

C A-15C 1 

02 

- V - 2 

01 

f 4 

C A - 1 5 6 4 

02 

ft  - 2 7 9 A — G R 

01 

C 4 

C A - 1 5 6 6 

u 1 

T 3-10 

0 4 

C A - 1 5 7 5 

0 1 

TP-  - 

< 1 

0 1 

CA-1593/1 

01 

tf-: 

1 

0 1 

C A-160 1 

01 

T F 3 - 1 7 

C 2 

02 

C A-162  6 

u 2 

7 6-1 

'■>  1 

c 1 

C A -164 5 

01 

T 6 - 2 

01 

0 1 

C A - 1 6 7 9 

A 

U X 

0-6 

Cl 

C 1 

C A-1679/3 

ul 

7 ft  V-2 

Cl 

Cl 

C A-1680 

01 

T ft  V - 5 

01 

01 

C A-1660/1 

0 1 

T 9 V - 6 

C 1 

0 2 

C A-l 693 

J 1 

7U-1  J 

C 1 

01 

C A-171 0 

u 1 

TO  6 

C 1 

Cl  ' 

C A-1763 

01 

rve 

01 

03 

C A-2522A 

01 

TV-12 

01 

01 

C A-25226 

02 

TV-13 

b 1 

02 

C A-3C35 

02 

TV-17 

01 

02 

C A-3055 

01 

TV-lo 

01 

01 

C A-3056 

02 

TV-19 

01 

01 

C A-3C67 

01 

TV-2  u 

01 

01 

CA-3206 

02 

TV-21 

Cl 

01 

C A-3320 

01 

T V -2 5 

Cl 

01 

C A-3341 

01 

TV -2  7 

01 

01 

C A-3552 

0 1 

T V - 2 o 

Cl 

00 

C A - 4 0 5 1 

0 1 

T V - 3 0 

01 

00 

C A-4C52 

01 

T V - 3 1 

01 

01 

C A-40  99 

02 

TV -5 

Cl 

C 6 

CA-4116 

03 

TV-5 

0 1 

C 4 
01 
02 
C 2 
01 
01 
Cl 

C A-460  7 
C A-4G12 
C A-4612A 

C A-5033 

00 

01 

TV-3 

01 

A - 7 


TYPE  6 A L !» L I F - NJ  , US  E C CA  EQ  U I F - NO  • Li  l. 


c t ri  e no. user 


u A 2 F A F A • 5 1 7 

FA-5190A/1 
FA-51S0/1 
f *-52pfc 
F A-5Z26/1 
FA-5257 
FA-526  7 
FA-5267/3 
FA-5303 
FA-5303/1 
F A - 5 A 1 6 
F A - 5 A 2 7 
F A - 5 A 2 7 / 1 
F A - 5 A 3 C 
F A - 5 A c 7 
FA-5A87/3 
F A-545C 
FA-5A5Q/1 
F A- 5 5 * 7 
FA-556  7 A 
FA-556 7A/3 
FA-5567/3 
FA-5550 
F A-559C/1 
f A - 5 6 1 6 
F A-569C /I 
FA-5703 
FA-5750 
FA-5  750/1 
FA-6536 
F A - 6 5 ? 8 
F A - 7 2 3 A 
FA-7805 


01 

C A-16E0 

01 

0 1 

C A-166C-1 

0 1 

0 1 

CA-1698/1 

0 1 

0 1 

CA-i 765/1 

01 

Cl 

C A-A060 

01 

C A-All 3 

01 

01 

C A-501 0/1 

01 

01 
0 1 
01 
Cl 
0 1 
Cl 
Cl 
01 
01 
C 3 
03 
01 
01 
C 1 
01 
G3 
03 
0 1 
03 
02 
03 
03 
01 
01 
01 
03 


F A - A 7 A 9 

01 

C A-1460 

GU 

TF-3/53 

Cl 

F A - A 7 7 A 

01 

C A-1465 

00 

TF3-55 

Cl 

c A-6  14  1 

01 

C A-1472 

01 

TU-1 

01 

FA-6141B 

Cl 

C A-1474 

02 

Tl-IG 

01 

F A - 7 0 3 6 

02 

C A-  1 5 9 3 

02 

TL-4 

01 

FA-7605 

01 

C A-16e0 

02 

TO-4  a 

Cl 

CA-1391 

01 

T 0 - 4 B 

01 

C A-1721 

01 

C A-1721 

01 

C A-1721 

Cl 

CA-1Q66B 

0 1 

C A-19G5 

Cl 

C A-211 A 

01 

C A-2522A 

01 

C A-2522B 

01 

C A-2979 

01 

C A- 4036 

01 

C A-461 4 

01 

C A-1360 

01 

C A - 1 3 74 

01 

C A-1374C 

01 

FA-2616 

02 

C A-1447 

01 

ASF-5 

06 

FA-2620 

01 

C A-147  7 

U1 

Slh 

01 

FA-4200 

01 

C A-1490 

Cl 

9TC-1 

FA-4209 

10 

C A-150  1 

0 1 

9TN-2  VOL  3 

F A - A 7 1 e 

Cl 

C A-1567 

01 

F V - 2 

01 

TU3E  type 


FA  ECIIF-7.0.0SEL 


ca  eouio-no.usec 


CTHE? 


NO.USEC 


032  FA-4729 

02 

FA -4729A 

G 2 

FA-47298 

02 

FA-4746 

02 

F A-4746A 

02 

FA-4613 

01 

F A-4627 

C 2 

F A- 4 9 1 8 

Cl 

F A - 5 1 0 C 

01 

FA-513CA 

41 

FA-5165 

01 

F A-5165A 

Cl 

FA-5166 

01 

F A - 5 1 7 C 

C 3 

PA-5196 

Cl 

FA-5196A 

Cl 

F A-522C 

01 

F A-527C 

C 2 

F A - 5 2 £ G 

C 2 

F A — 5 2 c 9 

Cl 

FA-5394 

43 

FA-539  4/5 

03 

F A-54C2 

o 1 

FA-5477 

Cl 

F A- 5 4 8 C 

02 

F A - 5 4 3 C 

C 2 

FA-5496 

4 1 

FA-5499 

Cl 

F A - 5 5 9 6 

Cl 

FA-6291 

or 

FA  — £296/1 

oc 

F A -6  3C  5 

0 0 

F A - 6 3 3 6 

00 

F A - 6 £ 6 2 

02 

F A -6  6C  9 

0 5 

FA-5826 

01 

f A — 6 ^ 4 2 

01 

FA-6642  A. 

01 

f A - 6 t 4 7 

01 

FA-F  £ 4 7 / A 

0 1 

F A-6  £47  A 

01 

FA-7316 

C 5 

FA-7144 

C 5 

UJ2  FA-7327 

02 

FA-7716 

02 

0 J 2 6 A FA— 5226 

0 2 

f A-5226/1 

0 2 

FA -530 3 

02 

FA-530  3/1 

02 

FA-5412 

C 1 

f A - 5 4 1 2 

0 1 

FA-54 cl 

0 1 

FA-5427/1 

[ 1 

f A - 5 6 1 2 

0 1 

FA-5627 

If  A. 

FA-F  916 

C 1 

F A - 6 5 3 6 

02 

FA  — 6947/t.l 

C 2 

F A-  6 7/  C 2 

0 2 

FA-7Cf  c 

F A - 7 G 6 6 

FA-7092 

02 

f A - 7 ^ 7 1 

0 8 

f A — 7 2 7 c 

02 

FA-7.74 

02 

FA-76G5 

V.  i 

1 

1 


I 


C A-160  8 

Cl 

TFh 

02 

C A-1616 

C2 

T 6 - 1 

01 

C A-1616/1 

02 

TM-2 

01 

C A-1621 

02 

TR  V-3 

01 

C A-16Z1/1 

01 

TRV-4 

01 

C A-1621/3 

01 

TV-1 

01 

C A-1691 

01 

TV-15 

03 

C A-1702 

01 

TV-2C 

02 

CA-1709/1 

Cl 

TV-26 

02 

CA-17G9/3 

01 

TV-  3 A 

02 

C A-17C  3/4 

01 

TV-4 

01 

CA-17G  9/5 

02 

TV-4 

01 

C A-1710 

01 

TV -6 

02 

C A-1710/1 

TV-7 

01 

CA-1396 

0 2 

TV-7 

01 

C A - 3 1 3 3 

u 1 

T V - 6 

0 2 

C A-3320 

41 

T-232-GR 

03 

C A-340  9A/4 

4 1 

C A-3552 

U 1 

C A -4 11 6 

01 

C A-1346A 

01 

C A-462 4 

CA-4625 

00 

C A-5033 

01 

C A-1439 

0 2 

C A-1652 

a 

Tl-1 

01 

C A- 1 6 6 0 

0 1 

TU  - 4 

C i 

CA-1660-1 

01 

TU-4A 

G 1 

C A- 175 5 

0 1 

TL-nt 

Cl 

C A- 1 7 5 6 A 

u 1 

T-2~2C-G*. 

05 

GA-1765R 

41 

C A-l  765/1 

0 1 

c a - 4 c <4  5 


C A - 4 u 3 6 
C A-4  393 


T L ill  TYPE  FA  ECLIP-NO.USEC 


CA  EQUIP-NO.USEC 


CTHtf<~“-“NO.ljSEC 


,-2*A-cb2  FA-7H05 


3/ V*  1 j 3 


C A-2065 
C A-1045 
C A-1439 


F A- 7 Sfc  6 

C 2 

C A-1391 

01 

nSA-2 

FA-CE56/3 

FA-fcch/4 

Cl 

C A-1A21A 
C A-190 5 

01 

01 

T F H 

C A-2972/2 

02 

C A -2  96  9 

01 

C A - 1 A2  1 

Cl 

C A-l A65/2 

01 

C A-l 330 

02 

C A-12A9 

0 2 

C A - 1 3 6 A 

02 

C A-1467 

02 

C A - 1 A 7 ® 

01 

C A-l A ft 6 

01 

FA-512  A 

01 

C A-151 0 

02 

3C-AA6 

F A-5 1 2 4/ 3 

C 1 

C A-1525 

02 

FA-51 j 7 

Cl 

CA-iae 

02 

FA-51? 7/3 

01 

C A-1905 

02 

C A-2G2B 

U 1 

C A - ?.  0 6 5 

C 3 

C A-2067 

0 2 

C A-2066 

02 

C A-2G76 

Cl 

CA-2G76A 

C 1 

C A-20  76B 

C i 

C A-2C79 

02 

C A - 2 1 2 A 

01 

C A-2995 

01 

C A-A07 

Cl 

C A -A  93 

Cl 

C A-5C10 

02 

C A-562 

02 

C A-997 

01 

C A - 1 3 A 9 

01 

C A-1AC 5D 

r x 

A - 3 0 6 A 

F A - 7 fc  G 5 

0 A 

CA-147A/1 

0 2 

K F ^ 

F A - 7 f F t 

u -2 

CA-1277 

W i. 

4 H 4 

FA-E55F/3 
FA -e59c/4 

ul 

PIJF 

A - 3 0 6 5 


F A - 2 6 1 b 
F A-2F 22 
FA-5  3=  :/  l. 
f A - 5 3 9 C / 1 : 


TN-2  </0L2 
Tfv-2  V/  OL  3 


A - 10 


l-JE  TYPE 


F £ EGlIF-r.J.LiEi. 


CA  ECU  IF 


UG  * 

f A-535u/lZ 

4 1 

fA-535l/13 

i : 

FA-531-:  C/9 

U 3 

F A - 6 2 2 5 

. '-t 

FA-6225 

4 a 

F A - 6 c 5 5 

G 2 

f A - 6 2 5 5/  1 

G 2 

F A - E 3 1 1 

Cl 

FA- 7456 

^ X 

F A - 7 4 7 3 

4 1 

u H j 

f A - 7 5 6 f 

02 

LZ4 

CilCl'3Fi.C3 

F A - 4 2 C 8 

<34 

FA-4215 

C 4 

3 a 2 “ - L U 

FA-8131 

0 1 

I «X  2 
1 Ax  7 

132  7 

FA-7835 

1 0 

1 a 3 

F A - 5 2 3 8 

G 2 

FA-6642 

4 1 

F A-6  642  A 

Cl 

FA-6647 

Cl 

F A-  6 84  7/A 

3 1 

F A-6847A 

Cl 

1 5 3 G T 

F A-4774 

Cl 

FA-4613 

U 3 

FA-4645 

u 2 

F A - 6 6 £ 4 

G 2 

F A-69C7 

C 2 

FA-6512 

Gl 

FA-6555 

01 

F A-FC4C 

02 

FA-7345 

02 

FA-7458 

0 1 

F A - 7 4 7 3 
fa-7733 

02 

1644 

1B5GT 

FA-7458 

Cl 

1356 
135  8 

135  8 A 

FA-4725 
F A-4725A 

FA-6220 

Cl 

Iu3-GT 

1G3GT1B3G 

FA-5715 

Gl 

1N5GT 

C A - 1 7 2 2 
CA-4u S 6 

C 4-4641 
CA-4&41A 


C A-3196 


C A-3130 

C A-3130 
C A - 3 1 3 0 


C A-1422 
C A-l  <Jj 


A - 11 


rV«W  . . 


t u • : y a - 

rj  -CL  I c - f 

] t L » t.  L 

CA  C U J 1 r - NO  • L 

j - C 

C T h - ‘JO.Oo 

- o 

<■  A - b 1 3 fc  A 

O 1 

CA-4115 

4 1 

f A — - 4 0 4 

J 1 

c 4 - c i*  ; 1 

d X 

F A - 5 4 5 4 

U 1 

4 J - 

C A-147  6 

01 

CA-1421A 

tl 

1 " U 

C A - 1 46  1 

0 1 

1 4 1 

F A - 5 2 2 7 

d 1 

FA-562  7/1 

Ox 

1 ■ -> 

F A-5125 

L 5 

C A-l5u9 

06 

R4-  1 

01 

F A - *5  £ A e 

a 6 

C A-15C  9 A 

06 

■RM  - 1 A 

C 1 

F A-5 44  t 

J ) 

Rf-  i 

06 

RM-5 

C 2 

i ^ 

C A-l 66  0 

u 1 

l ■:  -3 

C A - 5 5 7 

02 

C A - 5 5 c 

01 

-R  M - 1 

C 2 

tM-1  A 

06 

■RP-  ? 

02 

R P - 5 

0 6 

i ♦ 

C A-1635 

01 

l u5 

f A-5I25 

01 

C A-1665 

0 1 

iRM-i 

r-  a 
C X 

Fi-5^d 

01 

C A - 1 5 0 5 

0 1 

■R  p - 1 A 

C 1 

F A - 5 4 5 t 

J X 

C A-150  9 A 

ol 

•RM-  3 

n 1 

J X 

RM-5 

o 1 

i j 

THS 

Cl 

THS-1 

0 1 

l 'j> 

FA-7271 

02 

C A-l 755 

06 

f 1-7272 

02 

C A-l  755Q 

02 

FA-7274 

02 

1 A j 

RTC-1 

0 2 

1 A 2 -1 

FA-4716 

02 

FA-4 cifc 

0? 

1a2*A 

F A - 5 1 6 5 

0 2 

lA  2 A 

c A-5196 

02 

FA-519 6 A 

02 

FA-667  6 

01 

i a 2 *= 

FA-516  5A 

02 

C A-1691 

02 

A 5 F-  5 

02 

FA-5477 

02 

C A-4fal 0 

u 2 

■RTN-2  V QL  3 

0 2 

FA-5496 

02 

F A - 5 5 5 6 

02 

FA-5266 

02 

122 

FA-51J3A 

o 2 

C A-6066 

02 

f A-5104A 

u 2 

C A-325 6 

Cl 

FA-5436 

02 

C A-4116 

C 2 

F A - 5 4 C 9 

02 

C A -4 1 1 6 

02 

F A - 5 4 5 C 

02 

A - 12 


T13E  TYPE 

FA  ECUIF-MO 

.USEC 

CA  EQUIP-NO 

.USEC 

CTHEP NO. 

USEC 

1/2 

F A - 5 A 5 9 

02 

1 C 

T 9 F 

01 

THJ 

01 

TM  A 

Cl 

1 Li  <P  7 

C A-3062 

C 2 

1 G < c 7 A 

CA-3192 

03 

ic  y p i 5 

C A-320  5 

01 

1 u w p 7 

FA-5165 

01 

1 0 d c 7 A 

F A- A 6 1 0 

01 

ASP-5 

C 1 

F A-5165A 

C 1 

no 

Q2 

1 b G T h 

TU6 

G2 

• 

TUF 

C 2 

tug 

lu  0 A J 

FA-7022 

1 d 1 2 P 

F A - 7 0 2 6 

11776GT 

PHW 
p H to 

01 

01 

1 Z A t-  7GT 

SC-62AC 

02 

3C-7  33D1 

Cl 

12A^3 

FA-5226 

C 1 

C A -1663 

: i 

FA-5226/2 

01 

C A-166Q-1 

Cl 

f A - 5 3 G 3 

01 

C A-l  765/2 

Cl 

F A-5  jO  3/2 

1 1 

C A-3A1 0 A 

Cl 

c A-5A2  7 

01 

C A-1A85/1 

G 1 

F A-5A27/2 

Cl 

C A-161 6/2 

Cl 

FA-5627 

Cl 

FA-562  7/2 

01 

1 Z A T « A 

F A- A 2 0 e 

2G 

F A - A 2 1 5 
F A - 7 C 2 6 

2C 

FA-7GAAA 

01 

F A - 7 0 5 3 

Cl 

F A-7C5AA 

G 5 

F A - 7 0 3 A 

11 

F A - 7 1 A A 

J 3 

i2at7 

F A - 3 6 2 2 

01 

CA-1A96 

01 

A F I 

01 

F A - A C 9 5 

11 

C A- 1 70  2 

0 2 

PNL-4 

07 

F A - 4 2 3 C 

01 

CA-1722 

u3 

P V- 1 2G 

w X 

F A-A  71 e 

0 0 

CA-1755 

G 3 

P V-2 

02 

F A - A f 1 fc 

OS 

CA-1755A 

02 

P _ 3 6 1 Gc 

02 

FA-513C 

23 

C A-1755D 

03 

ASF-5 

0 t 

FA-5  IOC  A 

2 3 

CA-212A 

0 3 

TF-2 

Cl 

FA-51J2A 

OA 

C A-2521 

01 

TF-2/3 

0 2 

FA-51GAA 

1G 

C A-2527 

Cl 

fPV-5 

Cl 

f A - 5 1 0 5 

0 2 

C A-2972/1 

12 

TP  V-6 

C 1 

FA-5107A 

C 1 

C A-2931 

Cl 

TV- 15 

01 

F A-5l3dA 

C 5 

C A-2995 

01 

T V - 1 8 

Cl 

F A - 6 A 3 7 

0 2 

C A - 3 0 3 3 

02 

T V - 2 C 

C 1 

FA-5 A5C 

2<: 

CA-3053 

Li  1 

TV-2  A 

01 

F A - 5 A 5 A 

G 5 

C A-3G  6A 

0 1 

t y - 2 8 

01 

FA-5A56 

Gi 

C A - 3 C 6 5 

Cl 

TV-6 

Cl 

A - 13 


E TYPE 
2 AT? 


a;7^a 


FA  ECLIF-NO 

• USEC 

CA  EQUIF-NO 

.USEC 

OTHER NO 

.USEC 

FA- 5 A 5 7 

02 

C A - 3 0 6 7 

03 

T Y-6 

01 

FA-545  6 

04 

C A-3133 

01 

T-262-GR 

01 

F A — 5 4 5 6 

02 

C A-3193 

03 

FA-6  EC  4 

0 6 

C A-3252 

01 

F A - 6 6.  0 4 A 

G 6 

C A-3552 

01 

FA-6836 

0 4 

C A-4025 

02 

f A-6  «G6A 

c4 

C A - 4 0 3 0 

01 

FA-6  EC  7 

Cl 

C A-404  5 

02 

FA-bElC 

Cl 

C A-4051 

01 

FA-6en 

C 2 

C A-4G52 

Gi 

F A-6  8 1 1 A 

G 2 

C A-4082 

01 

PA-6626 

13 

C A -4  0 d4 

11 

FA-6  63  5 

G 1 

C A-4G  85 

04 

FA-7C21 

32 

C A - 4 0 a 6 

03 

F A - 7 C 8 2, 

Cl 

C A-40  88 

01 

F A- 7 G c 5 

C 2 

C A-4092 

Gl 

FA-7G6E 

G 1 

CA-4117 

02 

F A - 7 G 5 3 

Cl 

C A-4460 

07 

FA-7122 

C4 

C A-1472 

09 

FA-7474 

Cl 

C A-1485 

10 

C A-1593 

0 7 

C A-1474 

12 

C A-1575 

10 

C A-1493 

01 

CA-1510 

02 

C A-1499 

Cl 

FA-5  1C  7 

01 

CA-1755 

06 

PEL-4 

F A -5 1 6 6 

oe 

C A-l 7559 

06 

pTC-1 

01 

FA-5165A 

06 

C A-4G33 

06 

RV-11 

FA-5  40  4 

G 6 

C A-4034 

04 

K-278A-GR 

03 

FA-54C  8 

G 4 

C A-4G35 

02 

T-217A-GR 

03 

FA-5  40  9 

10 

C A-4044 

03 

T-282C-GR 

01 

F A - 5 5 5 G 

G 2 

C A - 4 G 4 6 

01 

p A-553G/2 

01 

CA-4047 

01 

F A - 6 1 4 2 

G 2 

C A-4G99 

01 

FA-6143 

02 

CA-411 3 

01 

PA-6144 

0 7 

CA-4114 

04 

F A - 6 6 2 2 

C 4 

C A - 4 1 1 5 

06 

FA-6625 

0 2 

CA-411 8 

1G 

FA-6671 

0 6 

C A-4614 

01 

FA-6  6 75 

0 3 

F A - 7 G 3 C 

26 

F A - 7 G 3 4 

0 3 

F A - 7 C 3 5 

07 

FA-7C63 

1G 

p A - 7 d 2 fc 

0 2 

FA-7271 

05 

PA-7272 

2 c 

F A-7274 

05 

F A - 5 1 5 L 

0 J 

F A - 5 4 5 G 

Cu 

FA-569C/1 

FA-576C 

f A - 7 2 1 1 

0 2 

FA-7221 

u 2 

FA-7414 

04 

FA-7415 

C<= 

FA-7451 

ie 

F A-7452 

G 1 

F A - 7 4 5 3 

L 4 

F A - 7 4 5 4 

G 3 

A - 14 


l ; VF-t 

FA  CCUF-F.C 

.LcEC 

CA  EGIUIF-NO.! 

' 0 r C 

C T H 2 -< 

-•JO.USEC 

1 2 a ; / u y 

c A - 7 4 £ 6 

07 

F A - 7 4 5 / 

2 1 

F A - 7 4 6 [ 

C £ 

F A-  7 4 6 1 

eg 

f A - 7 4 6 u 

L 1 

F A - 7 6 C £ 

<3 

F A - 7 6 0 £ 

C £ 

; 2 a i : ? 

F A - 6 6 2 £ 

0 1 

: ::  a i 

FA-522  6/1 

0 1 

FA-5A27/1 

0 1 

7 

FA-2607 

01 

C A-171 0/1 

A OF  - 6 

01 

FA -2620 

G 5 

C A-1760 

01 

ASF  -5 

7 0 

F A - 6 2 1 

C 6 

C A-1722 

C 9 

- 6 L - A 

r * 
v X 

FA-4716 

01 

C A-1722 

02 

FTC-1 

0 1 

F A-4  726 

02 

C A - 1 6 5 2 

1 1 

F V - 1 1 

fa-4731 

07 

C A-1655 

03 

sv-i'e 

03 

F A - A 7 A 1 

0 1 

C A - 1 6 9 1 

0 3 

= V-7 

03 

F A-A  741  A 

01 

C A-l 763 

r 1 

F v - T 

C 2 

F A - A 7 A 3 

0 2 

C A - 1 7 6 4 

0 1 

F - 27  £ A — Gk 

67 

F A-A  7AA 

01 

C A-l 766 

o <: 

T9-1C 

C 1 

FA-A7AAA 

u 1 

C A-l 76  7 

f ~ 

TFE 

U f. 

FA- A 74 5 

11 

C A-l 76  3 

0 3 

TFE 

C 2 

F A - 4 7 £ 4 

0 >1 

C A-l 7o2 

01 

TF-2/3 

C 5 

FA-4754A 

03 

C A - 1 4 9 6 

01 

TFV-2 

02 

FA-47546 

03 

C A-150 1 

05 

TU-1  0 

C 2 

FA- 4 760 

01 

C A-2067 

01 

TC-2 

01 

FA-4760-01 

Cl 

C A -2  0 6 3 

ul 

TVE 

0 3 

FA-4760-02 

0 1 

CA-150  3 

01 

rv-i 

r i 

F A-4  7600  3 

01 

C A-20  7 9 

u 1 

T V-  i 5 

0 2 

F A-4  76  C-C6 

o 1 

C A-2520 

01 

T V - 1 3 

C 2 

FA-4  76  0 - t 7 

01 

C A-2521 

12 

TV -2  0 

0 2 

FA-4  760-0  * 

0 1 

C A-2527 

01 

T V - 2 8 

02 

f A -4  76  1 

10 

C A-2972/1 

01 

T V -4 

Cl 

FA-4761A 

10 

C A-2990 

0 1 

TV-4 

L x 

F A-4761-10C 

10 

C A-3C22 

05 

T V - 5 

03 

FA-4762 

04 

C A-3026 

01 

T </  - 5 

03 

FA-4  762  A 

04 

C A-3029 

01 

TV-6 

Cl 

FA-4762-C 

0 4 

C A-303  3 

02 

T / - 7 

0 1 

c A-4  76  2-C  1C 

04 

C A - 3 0 6 3 

Ul 

T/-7 

01 

FA-4762-C2C 

04 

C A-3064 

27 

T 7 - 6 

0 1 

FA-4  76  2-0  3C 

04 

C A-3065 

27 

TZV 

4>  a 

FA-4762-G6C 

0 4 

C A-306  7 

13 

F A-4762-C7C 

04 

C A-3132 

01 

FA-4762-C8C 

04 

CA-3133 

G 1 

F A-4  76  3 

04 

C A-3147 

J 2 

F A-4763A 

04 

C A-3143 

10 

F A-4763R 

04 

C A-317  7 

02 

FA-4764 

01 

C A-162  6 

02 

FA-47646 

0 1 

C A-3193 

03 

FA-47640 

0 1 

C A - 3 19  5 

0 3 

FA-4765 

03 

C A-3202 

01 

F A-4765A 

03 

C A-320  3 

03 

FA-4  766 

06 

C A-3262 

Cl 

F A-4  766A 

C 6 

C A-332 0 

0 4 

FA-4766B 

0 6 

C A-3332 

14 

FA-4767 

0 6 

C A-3341 

12 

F A - 4 7 7 2 

01 

C A-340  9 A/2 

01 

FA-47720 

01 

C A-34C  9A/4 

01 

FA-4774 

03 

C A-4044 

01 

FA-4611 

12 

C A - 1 3 4 6 

12 

FA-4612 

C 1 

C A-4061 

01 

FA-4622 

02 

C A-4052 

02 

A - 15 


C Tic  ' 


NO.UStL 


Ffl  E C L I r - f j . U ; c f.  CA  tUUlP-NO.L' ate 


FA-4f2/A 

u2 

C A-4G  o2 

02 

F A-4  62  3 

4 5 

C A - 4 G 6 4 

07 

F A - 4 e 2 6 

05 

C A - 4 4 6 0 

01 

FA-4675 

u2 

C A-l  70  0 / 3 

Ul 

F A - 4 C 5 1 

: i 

C A-500  3 

01 

F A - 4 8 3 2 

0 1 

C A -5  0 3 3 

o 1 

FA-4*3  5 

L c 

C A-l 60 1 

Ji 

F A - 4 f 7 4 

0 3 

C A-1&7  3 

Ji 

c A - 4 6 4 3 

C 1 

C A-1561 

Ul 

f A - 4 u 4 5 

0 i 

C A - 1 6 7 6 

(j2 

F A - 4 6 4 7 

4 2 

CA-170  0/4 

01 

F A - 4 6 9 2 

02 

C A - 1 5 1 0 

u 1 

F A - 4 9 j 9 

3 5 

C A-l 4b6 

ul 

FA-4917 

11 

CA-l5e9A 

01 

FA-4916 

0 1 

C A - 1 44  6 

Ul 

FA-4919 

4 9 

C A - 1 4 6 5 

12 

F A - 4 9 i 9 

4 1 

C A-1472 

01 

F A - 4 54  2 

u 1 

C A - 1 64  4 

U 2 

F A 494  i 

G 1 

C A - 1 4 0 9 

02 

F A - 4 9 7 4 

£ 1 

C A-1565 

01 

F A - 9 1 1 1 

0 1 

C A — 14  4 9 A 

02 

FA-9199 

0 7 

C A-1419 

02 

FA-5169 

: i 

C A-  1 64  5 

G 1 

F A - 5 1 6 6 

w2 

C A-1702 

04 

F A - 5 1 6 g 

u2 

C A - 1 5 c 9 

01 

F A - 9 1 7 C 

14 

C A-1632 

01 

F A - 5 1 f 5 

C 2 

C A-14^7 

01 

fa-5196 

: o 

G A -1 4 a 9 

C 1 

FA-5196A 

4 6 

C A-l 7G4/1 

01 

F A>-  5 2 0 7 

62 

C A-171 0 

11 

FA-5236 

11 

C A-1575 

11 

FA-5220 

G 1 

C A-l 564 

02 

FA-5227 

C 5 

C A - 1 56  6 

61 

FA- 5 22  7/2 

LI 

CA-1514 

G 1 

F A - 5 2 e 7/3 

r ^ 
o «. 

C A- 1 4 9 8 

01 

FA- 5 22 7/4 

**  * 
c 1 

C A-1496 

G 2 

FA-522  7/6 

G 2 

C A-1514/1 

01 

F A-522F/2 

C 3 

C A-1630 

02 

FA-5236/2 

01 

C A-144 7 

03 

F A -5  <:  3 6/4 

u 1 

FA-5236 

ul 

F A - 5 2 F 3 

0 2 

FA-5299 

02 

FA-5326 

G2 

FA-5341/1 

02 

FA-5364 

02 

FA-5412 

C 2 

F A - 5 4 1 2' 

G 2 

FA-5414 

02 

FA-5415 

0 2 

FA-5416 

C 3 

FA-5424 

G 1 

FA-5426 

02 

FA-5429/1 

G 2 

c A — 5 4 4 6 

C 2 

FA-5449 

G 1 

FA-5477 

C 3 

F A - 5 4 g 3 

02 

r A — 5 4 9 6 

03 

FA-5459 

C 2 

F A - 5 5 9 6 

03 

F A - 5 6 1 2 

C 3 

F A - 5 6 1 4 

C 2 

FA-5615 

G 2 

A 


16 


TU'3E  TYPE 


FA  EGLIF-NO.USEC 


CA  EOUIF-NO.USlC 


C T HE 


NO.USEC 


FA-5616 

03 

FA-5624 

Cl 

FA-6035 

02 

FA-6ieC/l 

0 1 

F A-6  1 6 B 

0 1 

FA-6194 

03 

F A-6194C 

03 

FA-6  164/C 

03 

FA -661 2 

01 

FA-6614 

02 

F A- 6 6 2 2 

C 2 

FA-6604 

04 

F A-6604A 

04 

FA-6606 

03 

FA-6606A 

03 

FA-6811 

02 

FA-6611A 

Cl  2 

F A - 6 6 1 2 

01 

FA-6642 

01 

FA-6642 'A 

0 1 

FA-6647 

01 

FA-6647A 

01 

F A-6  64  7/A 

01 

p A-7  22  1 

03 

FA-7228 

03 

FA  - 7 2 3 3 

01 

F A-7233C 

01 

FA-7243 

01 

FA-7304 

02 

FA-7  30  5 

0 3 

FA-7322 

u 2 

F A-  7 323 

05 

FA-7324 

05 

FA-7325 

04 

F A - 7 3 3 1 

Cl 

B A-7332 

C 1 

c A - 7 3 3 3 

0 2 

F A - 7 j 3 4 

03 

F A - 7 3 4 3 

01 

FA-7345 

0 1 

F A - 7 3 4 7 

02 

F A- 7 41 4 

07 

FA-7454 

u 1 

c A-7456 

02 

FA-7456 

06 

FA-7473 

01 

F A - 7 4 7 4 

0 3 

F A - 7 4 7 5 

C 1 

FA-7476 

0 1 

FA-747  7 

1 1 

F A - 7 4 5 C 

07 

F A-77G  3 

C 1 

F A - 7 7G  o 

02 

c A - 7 7 C 6 

01 

FA-771C 

02 

F A - 7 7 1 3 

05 

FA-7715 

C 5 

B A — 7 7 1 6 

0 4 

FA-  7 724 

C 1 

FA-  7 72  5 

01 

F A - 7 7 2 6 

C 2 

c A - 7 727 

u 3 

FA- 7 72 6 

02 

F A-  7 72  5 

03 

FA-6176 

u 1 

F A - 2 1 7 7 

J 1 

A - 17 


FA  5ClIf-6>J.liEC 


F A-5 16  5 A 

03 

FA-6342 

02 

F A - 5 35  4 

05/ 

F A-5  394/1 

02 

F A-5  35  A/3 

0 1 

FA-535A/A 

Cl 

FA-5364/5 

02 

FA-55C5/1 

02 

F A - 5 6 2 A 

1C 

F A - 5 fc  2 6 

0 1 

FA-5625/1 

02 

FA-564  2/1 

u c 

FA-623B/1 

0 1 

FA-5257 

01 

F A - 5 A 3 C 

0 1 

F A - 7 t 0 5 

0 2 

FA-5A77 

02 

f A — 5 A F-  F 

02 

FA- 5 55 6 

C 2 

FA -612C 

>.  2 

FA-62c5/3 

0 A 

c A-2  62  A 

L 2 

f A - 3 6 C 0 

C 1 

F A - 2 6 7 A 

C A 

FA-36  7 A/ A 

01 

F A - 4 2 C ° 

7 q 

F A-4727 

C 2 

F A - A 7 3 6 

L 1 

f A - A 7 A 1 

C 2 

F A-A7A1A 

02 

F A - A 7 A 3 

01 

c A — 4 7 5 A 

C 1 

F A - A 7 5 A A 

C 1 

FA-A75AF1 

O 

F A - 4 7 6 6 

L 1 

F A-4  76C-C1 

C 1 

FA -4760-22 

C 1 

FA-4761-C3 

L 1 

FA-476C-C6 

Cl 

f A-476C-G7 

0 1 

fa-47  f.  C-C5 

o 1 

FA-476  2 

C 1 

f A - 4 7 6 2 A 

u 1 

FA  — 4762  — C 

Ll 

FA-4762-C1C 

L 1 

fA-4762-l2C 

u 1 

FA-4762-23C 

. i 
u 

FA-A762-C6C 

L.  X 

cA-4762-o7C 

r i 

FA-4762-03C 

a 

f A - 4 7 6 3 

C c 

FA-476  3 A 

w 2 

FA-47636 

c ? 

F A - A 7 F 5 

C i 

fa-4  7 6 5 A 

4V  *5 

f A - 4 7 7 A 

C 6 

f A — 4 r 1 1 

z ? 

CA  EQUIF-NO.USF.C 


CA-4099  01 

CA-4610/01  01 


C A-2 52 7 

01 

C A-3552 

C 1 

C A-3559 

w 1 

C A-1691 

0 2 

C A - 1 56  7 

0c 

C A-l 72  0 

Cl 

C A-1722 

02 

C A - 3 0 b A 

C 2 

C A-3065 

C2 

C A-3067 

01 

C A-l 72 3 

0 5 

C A-314? 

C 2 

C A-3193 

Cl 

C A-l AA  7 

0 5 

C A-332  0 

0 4 

C A-3332 

2 0 

C A-3341 

C 9 

C A-3409/10 

01 

C A-3412 

0 1 

C A-1585 

01 

C A-40 A4 

0 1 

C A-AO A 6 

03 

C A-40A  3 

0 3 

C A -A  0 A 9 

0 4 

C A-40  51 

u 3 

C A-1346 

01 

CA-4033 

C 7 

C A - A 0 o A 

0 1 

C A-A250 

01 

CA-425JA 

u 1 

C A - 4 6 0 7 

0 3 

C A-461 0 

0 1 

C A -4  6 1 3 

01 

C A-4632 

C A-4632A 

CA-4640 

0 x 

C A - 4 64  4 

C A - 4 64  5 

0 2 

C A -464  5 A 

02 

C A - 4 64  6 

24 

C A-4646A 

0 4 

CTHE5 NO.USEC 


RTC-1  CA 

-TN-2  V OL  3 CA 


ASP-5 

f'C-129A-GP 

MD-141GR 

RLE 

RTC-1 

RTN-<;  VOL  3 
»V-l2n 
R V-7 

R-27F  A-GR 

R-361GR 

TF-2 

TF-2/3 

T K - 7 

TF  A 

TF-4 

TM-6 

TF-7 

T F - S 

T R V - i 

TRV-1 

TRV-2 

T9  V-  ? 

TU-6 

TV-13 

TV-17 

TV-21 

T V - 2 A 

TV-25 

TV-26 

TV-50 

TV-6 

T Y - 6 

T-217A-GR 

T-232-GR 


A - 18 


h t[t» 


nconoDDonno  aonciooci  ooncmnoo  doom  no  op 

Osi  rv)  rv  pppq-  (THnifi 


A E 4 1 : F - 1 c 

. L ;t  £ 

CA  EQU1  F-NO,  1)3 

L 

F A - 4 r 1 c 

£ 2 

C A - 5 G £ 6 

r i 

F A - 4 6 2 3 

£ 1 

C A-i569A 

_ 2. 

F A - 4 e 2 4 

2 1 

C A-5C3  3 

£ 1 

FA-46  52 

C 2 

C A-i5ai 

. 1 

F A - 4 6 2 5 

: 1 

C A-l 763 

Cl 

FA-4642 

; i 

C A - 1 7 6 4 

ul 

F A -4  64  o 

£ 2 

C A - 1 6 7 5 

C <4 

FA-4647 

C 1 

C A-l 60  1 

U 1 

FA-4604 

L 5 

C A-17C C/5 

0 1 

c A - 4 6 5 6 

C 1 

C A-i 7b2 

L 1 

F A - 4 5 5 fc 

: i 

C A-l  46  7 

u 1 

F A - 4 5 6 7 

£ 1 

C A-14C  5C 

0 6 

FA-4574 

r o 
U C 

C A-167  5/3 

5 4 

FA-5133A 

U ^ 

C A-170 1/1 

u 1 

FA-5124 

£4 

C A-l 4c  5 

07 

FA -5 124/3 

£4 

C A - 1 64  5 

L 1 

F A - 5 1 5 5 

£ 2 

C A-1472 

U 1 

F A - 5 1 6 r 

Cl 

C A-£521 

Ul 

F A - 5 1 7 C 

£ 6 

C A-1421 

u 1 

FA-5155 

ul 

C A-l 6 52 

0 1 

FA-5157 

C 4 

C A-1457 

£1 

FA-5157/3 

£4 

C A-1421A 

01 

F A - 5 £ 0 7 

74 

C A-l 71 0 

£ £ 

F A - 5 2C  c 

L 5 

C A-1495 

£ 1 

F A - 5 2 2 7 

£1 

C A-1529 

£ 1 

FA-5227/3 

£1 

C A-l 575 

U 4 

FA-5226/ 2 

£ 2 

C A-150  3 

C 1 

FA-5  23c 

C 1 

C A-1514 

£ 2 

F A - 5 £ 5 5 

£ 1 

C A - 1 63  2 

£1 

F A - 5 2 c 7 

£ 4 

C A-16C  8 

02 

FA-5267/ 3 

C 4 

C A-l 514/1 

0 2 

r A-5  A2  6 

£2 

C A-l 490 

£ £ 

F A - 5 3 4 1 / 1 

£ 1 

C A-ZllA 

Cl 

F A - 5 3 6 4 

£1 

C A-147  6 

L 1 

FA-5424 

£1 

F A — 5^2  6 

C 2 

F A-5425/1 

u 1 

F A - 5 4 4 6 

£ 1 

F A - 5 4 5 £ 

0 1 

F A - 5 4 5 21 

£1 

FA-5455 

C 1 

FA-5467 

04 

FA-6457/3  £4 

PA-5524  £1 

5 A - 5 5 * 5 Cl 

FA-5567  £4 

FA-5567A  £4 

FA-558 7A/3  £4 

FA-5557/3  C 4 

FA-5624  Cl 

FA-5626  Cl 

FA-612C  £2 

FA-6151  03 

FA-6165  C 3 

F A - 6 2 6 6 Cl 

FA-6614  01 

FA-6626  Cl 

FA-6626  £3 

FA-663C  Cl 

F A-6674  01 

F A - 6 6 C 1 
FA-6  80 1A 
FA-6601F 

F A-6  £2  4 0 1 

FA-6  626  C 2 

FA-7044A  75 

.F  A - 7 C 4 5 C 5 


▼ 


C The 


A - 19 


f A tCUt-f  c.l  -U. 


C A LQUlr--VJ.L_ 


C r hE 


NO. U SEC 


i 


i a a. 


t 


i 2 A x 7 A 


1 2 A < 7 fc  A 


1 2 A Y 7 

ija  e 


e A - 7 C 5 A A 

J 7 

FA-7211 

01 

F S-7lC1 

C 1 

c A - 7 2 2 2 

0 1 

F A - 7 <r  2 r 

C 1 

F A - 7 2 * A 

r « 

v»  X 

FA-723AA 

U X 

F A - 7 c 4 t 

7 

r A - 7 2 0 2 

U X 

f A - 7 2 2 3 

C 1 

F A- 7 2 2 A 

•:  i 

F A - 7 3 2 2 

L 2 

f a - ? 2 * 5 

l.  1 

F A - 7 2 A t- 

0 1 

F A-  7 2 A i 

02 

f A - 7 2 A 7 

0 1 

c A - 7 A 1 1 

0 2 

F A — 7 A 1 F 

r ■> 

J <— 

F A - 7 A 5 1 

o 7 

F A - 7 A 5 2 

OA 

F a — 7 a 5 A 

•:  a 

F A - 7 A 5 E 

01 

FA- 7A56 

u A 

F A - 7 A c 2 

0 2 

F A - 7 A 6 o 

02 

F A - 7 A 6 A 

02 

F A - 7 A F C 

05 

FA-7AFF 

■\  ■) 

e,  c 

F A - 7 A 6 7 

05 

F A + 7 A 7 2 

r ^ 

f a - 7 A 7 3 

Cl 

f A - 7 A 7 A 

02 

FA-  7 A75 

0 1 

F A - 7 A 2 C 

c ? 

FA-7725 

-1 

F A - 7 7 0 5 

0 1 

F A - 7 7 C 5 

0 2 

FA-7713 

ul 

FA-7715 

01 

F A - 7 7 2 3 

ul 

FA-7725 

02 

FA-ei?fc 

n 

FA-2  177 

r 4 

. i 

F A - 5 3 9 A 

02 

FA-535A/1 

01 

FA-5  35A/2 

0 1 

FA-5355 

03 

FA-5355/2 

03 

FA-5525 

01 

FA-5525/1 

01 

F A-552C/1 

Cl 

FA-56A2/1 

Cl 

F A - 5 2 5 7 

01 

F A - 5 a 3 c 

01 

FA-7505 

1G 

FA-7505 

C 2 

F A - 5 2 0 7 

23 

C A-1566 
C A-lbiO 


A - 20 


. * 


T - V - 5 
TRV-6 


ul  7- 2 1 7 A -GR 

Cl 

9C-6 2 **  C 


Cl 

Cl 


Cl 

01 


V 


r l o e type 

FA  EGLIF-NO. 

L'SEC 

CA  EQUIP-NO 

.11  SEC 

0 T HE  c NO. 

LSEC 

l 2 a p y 

0C-733G1 

0 

1 £f  A 7 A 

RTN-2  V OL  3 

Fj 

129h7 

FA-5477 
FA-5436 
FA-5556 
F A - 6 1 2 C 

01 

01 

01 

01 

C A-1691 

01 

RHL-4 

0 

123H7A 

FA-7177 

02 

C A-4460 

01 

12BY7 

FA-6642 
F A -6  04  2 A 
FA-6647 
FA-6  647/ A 
FA-6647A 

C 2 
02 
G 2 
C 2 
02 

129Y7A 

F A - 7 1 2 2 
c A-7271 
FA-7272 
FA-7274 

02 

02 

02 

02 

CA-1755 
CA-1755A 
C A-1755B 

02 

01 

02 

TPV-3 

TR  V-5 

r p v-6 

G 

0 

0 

i 2 £ 4 A 

FA-6266 

12 

C A-4610 

1 2 

2 T C - 1 

RTN-2  V OL  5 

1 

1 

1 2C  6 

9C-624C 

0 

1 2 C *•  7 C 

FA-7605 

01 

1 2 H 6 

9C-624C 

n 

12KV 

FA-7302 

0 1 

1 2 5 0 7 

3C-733C1 

3C-624C 

c 

0 

12  337 

5C-73331 

0 

123-7 

•3C-7J  3 C 1 

,J 

1 2 T 7 

C A-406  3 

04 

121  j 

FA-6253 
FA-6254 
F A - 6 2 6 5 
c A - 6 2 7 1 
FA-6276 

cA-6255 

06 

02 

02 

02 

Cl 

02 

PTN-2  V OL  3 

0 

1 2 1 1 3 

FA-2606 
FA-2609 
c A - 2 6 1 C 
FA-2611 
F A - 6 2 1 5 
FA-6216 
F A - 6 2 1 7 
F A - 6 2 1 6 

L 1 

01 
0 1 
Cl 
01 
Cl 

0 1 
r * 

L x 

FTN-2  VOL2 

c 

0 2 
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= A - 5 1 C C A 


c cjcn 


no. usee 


t j E r 

YPE 

FA  EGIIF-NO. 

USEG 

CA  EQUIc-NO. 

U3EC 

C ThE  f- 

NO.UStC 

1 • - u 

R H V 

01 

kH  Vi 

01 

HS'-l 

Cu 

F a - 5 4 5 l) 

DA- 

1 4 5 M 

L 0 

F fl-SlO 7 A 

01 

F A-E466 

01 

1 -3  u 0 T 

C A - d 86 

02 

TlE 

03 

i fc  r 7 3 

^ 3 3M 

F A-P772 

Cl 

i 3*1  = 2 

A 

F A — 6 6 4 7 

01 

F A-6847/A 

01 

F A-F  F4  7A 

C 1 

X,  h 1 4 

C A-252  1 

tff 

C 1 

C A-2C67 

C 2 

C A-2068 

0 2 

C A-2079 

C 2 

X ■?  5 & Z 

F A - 7 4 7 .3 

1 il7 

F A- 4 7?  5 

C A-3130 

FA-4725A 

fa  3 

C A-493 

01 

roe 

04 

C A -2  0 b 7 

42 

rze 

c A-2oea 

02 

CA-207S 

02 

3 1_ 

F A-  72  '*2 

Cl 

FA-F  1C1/1 

Cl 

2 r*  ? <? 

FA- 7271 

4 2 

C A - 4 b 1 1 

41 

FTC-1 

Cl 

F A - 7 2 7 2 

C2 

CA-1755A 

4 2 

FA- 7274 

02 

2 3 2 3 

C A-^496 

01 

2u36 

F A - 7 2 7 1 

0 1 

C A-1755B 

0 1 

F A - 7 2 7 <r. 

C i 

C A - 1 7 5 5 

4 1 

FA-7274 

41 

2 u i c-  A 

F A - 2 64  E 

CZ 

C A-461 3 

r i 

rtc-i 

0 b 

f A - 2 6 0 c 

4 3 

C A-4629 

03 

RTN-2 

V Ol  2 Cb 

r A - 2 6 1 0 
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T • d 1 7 A — G« 

06 

CA-4365H 

CA-4361M 

ASA-5 

4.1 

C A-l  7556 

06 

-?0E 

OF 

C A -4  3626 

Pf'L-F 

CA-1765/1 

C 2 

a>-l-4 

1 4 

CA-4361AC 

- T C - 1 

04 

C A-4 3 78 

A S--6 

01 

C A - 4 31  2 

0 1 

TF3-  12 

01 

C A-431 9A 

02 

TF3-  1 3 

03 

C A - 1 6 6 0 

02 

TF j-l  4 

07 

C A-4361AJ 

7 F - 5 / 6 3 

05 

C A-44u  5 

u 1 

T F 3 - 5 4 

U 5 

C A-431 4 

03 

T V -2  <* 

01 

CA-4321 

Cl 

C A - 4 41 7 

05 

C A-4361 AN 

C A-4  561  Ai 

C A-4362E 

CA-4362L 

C A - 4 4 3 0 

u 6 

C A - 4 .5  7? 

u c 

C A-4  362  J 

C.  A-4  261  AG 

A 


A 


41 


T ^ j 2 7 Y PE  F ECLIF-NO.L'SEC  CA  EQL  I F-NO  . U SEC  CThEP NO.USEC 


F A-4762-02C 

01 

C A - 4 43  5 

02 

FA-4762-L  3C 

C 1 

C A-4336 

01 

f A-4  762-06C 

Cl 

C A-4361AP 

F A-4  762-C  7C 

01. 

C A-4362F 

F A-4  762-C  SC 

Cl 

C A -4  3 6 6M 

F A - 4 7 6 3 

02 

C A-4361AH 

F A-4  7F  3A 

0 2 

C A-443  5A 

02 

F A - 4 7 6 3 6 

u 2 

C A-4 33 9 

01 

f A - 4 7 6 4 

11 

CA-4361 AK 

FA -4  764? 

11 

C A-4436 

02 

F A -4  76  4C 

11 

C A-4340 

01 

F A -4  76  7 

02 

CA-4362M 

F A - 4 7 6 9 

05 

C A - 4 64  6 

02 

F A- 4 7 7 C 

02 

C A-4  34  1 

FA-477CA 

u 2 

C A-4362 AQ 

FA-4774 

C 6 

C A-4361AD 

FA-4611 

0 1 

C A -4  62  3 A 

01 

FA-4621 

0 1 

C A-1710/1 

F A- 4 6 2 2 

01 

C A-431 3 

03 

FA-4522A 

Cl 

C A-4 561AE 

FA-4623 

U 4 

C A -4  36  9C 

FA-4624 

0 1 

C A-4369L 

FA-4635 

03 

C A -4  44  0 

02 

FA-4643 

C 3 

C A-43blAL 

FA-4647 

03 

C A - 4 3 6 9 £ 

F A - 4 c C 5 

02 

C A - 464  6 A 

0 2 

FA-4556 

C 3 

C A-4369G 

F A - 4 56  7 

02 

C A1703/1 

01 

F A - 5 1 7 L 

01 

C A17C  3/2 

0 2 

F A - 5 2 0 7 

C 4 

C A - 4 6 3 7 

Cl 

F A - 5 ? C 6 

0 3 

C A-430  9A 

Cl 

F A - 6 1 2 C 

01 

C A - 4 3 6 2 Y 

F A - 6 1 4 2 

Cl 

C A-1755 

06 

r A -6  1 “ C 

0 1 

C A-4369V 

F A — 6 1 6 6 

02 

C A-4369F 

FA -6  IS  4 

03 

C A-4047 

01 

FA-61S4C 

C 2 

C A-4362AP 

FA-6154/C 

C 2 

C A-4361F 

f A - 6 9 0 7 

C 3 

CA-4362H 

f A — b 5 1 2 

02 

C A-43622 

F A - 6 5 1 3 

0? 

C A-171U 

02 

F A - 6 S 1 4 

0 6 

C A-4353 

01 

F A - 6 S 1 5 

0 3 

C A-4  31 0 

03 

F A - 6 5 1 6 

02 

C A-4362 AC 

FA-6517 

C 5 

CA-4362AE 

F A - 6 5 <:  i 

06 

CA-4372E 

02 

F A - 6 S c 7 

Cl 

CA-4372A 

02 

FA-6526 

C 2 

C A-4372C 

02 

f A - 6 6 3 C 

C 2 

CA-4373A 

01 

F A - 6 5 5 4 

u3 

C A-462  6 

01 

FA-65 <5 

0 3 

C A-4369B 

F A - 6 5 4 0 

0 3 

C A -4  3 0 4 

0 3 

F A - 7 2 1 1 

05 

C A-4  3U 5 

0 5 

F A - 7 2 2 1 

1-9 

C A-43C  6 

01 

FA- 7226 

0 9 

C A-4366A 

FA-  7 2 3 1 

02 

CA-4362AF 

FA -7231/4 

1 0 

C A -4  3 5 4 

02 

c A - 7 * 2 2 

0 1 

C A - 4 3 5 5 

0 2 

F A - 7 3 2 3 

C 4 

C A-43689 

FA-7324 

0 1 

CA-43616 

F A - 7 3 J 5 

0 J 

CA-43L1u 

F A - 7 3 A 

L * 

C A -4  3 6 1 9 

cA-7  34  7 

0 3 

C A-4361K 

c A - 7 4 34 

2 5 

C A -4  3 b 1 1_ 

F A- 77 j fc 

0 3 

CA-4361c_ 

F 


jjl 


f n 


; t : f - 1 j . l s t 


, ; ? - n 


)L  L 


c t h e NO. 4 it  c 


F A - 7 7 u c 

u 3 

C A - 4 3 6 1 C 

FA-771L 

C 1 

CA-436 1AM 

F A - 7 7 1 3 

C 4 

C A -4  36  d C 

F A - 7 7 1 9 

C 1 

C A-43  61Y 

F A - 7 7 1 3 

7 

C A - 4 3 9 6 

u ^ 

F A - 4 G d 

C l3 

CA-4361A3 

FA-411  6 

0 9 

C A - 1 6 0 7 

n<c: 

CA-4317  03 

CA-hJEjIJ 

CA-1660-1  uC 

CA-43blH 
C A - 4 3 G 6 u 1 

C A-4 361Z 

C A - 4 4 o d C 2 

C A-4469  G 2 

CA-43blAF 
C A - 4 4 3 0 Cl 

C A - 4 3 6 :l 
C A-  4 56lAj 
C A -4  4 9 1 Cl 

C A -4  3b  7 
C A-4361AF 
CA-4319  Cl 

CA-436 IAN 
C A-4  361  A A 

C A - 4 3 u 1 „ 1 

C A -4  3u  1 0 4 

C A-4361AC 
C A - 4 3 C 3 Cl 

CA-431 7rt  C4 

C A-436cfc 

C A-43>,  9 Cl 

C A-4362 AG 


C A-4361A9 
CA-436SL 
C A -4  36  2 Ah 
C A - 4 3 C 7 

Cl 

C A-4362  K 
CA-h3u6A 

Cl 

C A - 4 5 3 7 

j 1 

C A-4362A 
CA-4362l 
C A- 1 4 7 7 

C 2 

C A-4362AJ 
C A-43  74 

C 5 

C A-4362 AA 
CA-4366F 
C A-4362AK 
C A-4362 AP 
C A-4  3 6 2 6 
C A -4  0 4 6 

i 1 

C A-4362AL 
C A-4362 AC 
CA-4366G 
C A-4362AC 
C A-4369 A 
C A-4379 
C A-4362AM 
CA-436  3 1. 

C A-436dh 
C A-l 745 

05 

C A-4362C 

I 


F A - 5 f 7 A 
F A - 7 0 4 4 A 

F A - 7 4 1 2 


t JUj.F-No.L_-L 


C A-h4 1 7 
C A-147  7 


F f'  L - 2 


FA-51CPA 

0 1 

C A-302  4 

01 

F A - 5 1 7 C 

u 1 

C A-440  3 

01 

F A - 5 -2  Z 7 

0 4 

C A - j 0 2 6 

01 

F A - 5 2 0 e 

Cl 

C A-3033 

U b 

f A - 5 2 e 0 

u 1 

C A- 303  5 

C 7 

F A - S 4 5 C 

C 1 

C A-3053 

01 

F A - 5 4 5 4 

Cl 

C A -3252 

0 1 

F A-  5 4 u L 

Cl 

C A-1472 

0 4 

F A - 5 4 ? C 

Cl 

C A-3C64 

03 

c A - 6 t 3 5 

Ci 

CA-1525 

0 1 

FA-7044 A 

Cl 

C A-1448 

01 

FA-7C44A 

3 C 

CA-1514/1 

01 

FA-7053 

0 2 

C A-4C4  7 

C b 

F A - 7 c F 2 

C 2 

C A-1722 

0 1 

F A - 7 C 9 3 

Cl 

C A-4379 

FA-7122 

Cl 

C A - 4 4 4 0 

0 3 

FA-72 3 3E 

02 

C A-3065 

0 3 

F A - 4 2 0 C 

Cl 

C A-43u  5 A 

02 

FA- 7453 

C 2 

C A -3  U 6 7 

0 1 

F A - 4 2 0 d 

12 

C A-4C2  5 

Cl 

F A - 4 2 1 5 

1 2 

C A-4024 

01 

C A-J134 

01 

C A-431 C 

01 

C A-1723 

0 3 

C A -4  30  4 

02 

C A-3149 

G 1 

C A-4052 

02 

C A-430  a 

02 

C A- 4 3 C 6 

04 

C A - 4 C 4 4 

0 1 

C A -151 4 

u 1 

C A-43C  6 A 

01 

CA-4307 

01 

C A-4380 

01 

C A -4  30  3 

Cl 

C A-3175 

02 

C A - 3 1 7 6 

01 

C A-3177 

01 

C A-4  0 a5 

C 4 

^FL-2 
F F L - 4 
rv-24 


C A-300  6 
C A-453 7 
C A -4  0 92 
C A -4  0 4 6 
C A-43C  9 


TUBE  TYPE  FA  ECLIP-NO.USEC  CA  £ QU I F-NO . U SE C C THE  P NO.USEC 


5 6 i 7 4 

F A -6  9 3 3 

02 

5 6 8 7 1*  A 

FA-6120 

03 

C A-1755A 

02 

F A-6  130/16 

C A-4405 

01 

FA-618C/9 

01 

C A-4368H 

01 

FA-6166 

04 

C A -4  3 7 9 

FA-6189 

02 

C A-4435 

01 

FA-6194 

01 

C A-4435A 

01 

F A-6194/C 

C 2 

C A-4368A 

01 

F A-6194C 

02 

CA-43680 

01 

FA-6622 

02 

C A-4366C 

01 

FA-6625 

C 3 

CA-1755B 

09 

FA-6652 

02 

CA-1755 

09 

FA-6671 

31 

C A-43680 

01 

FA-6674 

Cl 

C A-4368E 

01 

FA-650  7 

0 1 

C A-436  eM 

01 

FA-6612 

0 3 

C A-4368L 

01 

FA-6614 

01 

C A-4368F 

01 

FA-6515 

04 

C A-4368G 

01 

fa-6616 

07 

FA-6617 

03 

FA-6  616 

Cl 

FA-6621 

11 

FA-6926 

01 

FA-6627 

01 

FA-6626 

Cl 

FA-6534 

Cl 

FA-6956 

31 

FA-6636 

01 

FA-6640 

01 

F A - 7 0 2 5 

26 

FA-7G54A 

03 

F A - 7 C 5 7 
F A-7057 
F A - 7 1 2 2 

02 

FA-4065 

02 

c A-7124 

01 

FA-7211 

02 

F A- 7 22  1 

02 

F A - 7 2 2 6 

02 

FA-7231 

01 

FA-7231/4 

02 

F A-7233 

09 

FA-7233C 

07 

FA-72336 

05 

FA-7271 

09 

F A - 7 2 7 2 

09 

FA-7274 

09 

FA-7412 

07 

FA-7415 

02 

FA-7415 

0 9 

FA-7433 

01 

F A - 7 4 3 4 

03 

F A- 7 4 3 7 

02 

F A - 7 4 3 8 

04 

f A-7453 

02 

FA-7456 

07 

FA-7456 

Cl 

FA-7461 

0 9 

F A-7475 

Cl 

F A-  7 4 7 6 

02 

FA-7477 

02 

F A - 7 4 ft  0 

01 

FA-7605 

10 

F A-76G5 

0 3 

F A - 4 2 0 3 

2 6 

F A-421  t 

2 8 

A 


45 


TUJE  TYPE 

FA  ECLIF-NJ. 

U St  c 

CA  EQUIP-NO 

• USED 

OTHER NO 

.USEC 

5 7 

THC 

01 

T 7 A 

01 

T Z 5 

5735 

FA-4843 

C 2 

5 72  5 

FA-51  GOA 

Ul 

CA-1765/1 

02 

ASR-5 

O 

GJ 

F A-5102A 

C A-4319A 

01 

9HL-4 

FA-5256 

0 1 

C A-5Q1 0 

C 4 

RTC-1 

08 

FA-5260 

02 

C A-1680 

04 

TF-3/53 

01 

FA-540  6 

01 

C A-4ol 2 A 

02 

T F 3- 5 4 

01 

pa-26’C  C 6 CA-4051  02 

FA-5631  01  CA-4044  04 

FA-6C36  01  CA-4612  02 

FA-6143  C 2 C A -431  0 01 

FA-6144  02  CA-4311  01 

c A - 4 7 5 3 0 2 C A -464  6 03 

FA-26  22  C 2 CA-43C5  01 

FA-6606  01  CA-4319  01 

FA-6606A  01  CA-464SA  03 

FA-6  61  1 0 2 CA-4052  01 

FA-6611A  02  CA-4G46  04 

FA-6614  01  C A -404  7 01 

FA-6632  0 1 CA-46C7  (J  3 

FA-5633  01  CA-4114  01 

FA-7044A  23 

F A - 7 G 4 6 01 

FA-7057 
FA-7211 
F A - 7 2 3 3 

FA-7233G  02 

FA-72336  01 

FA-72336  01 

FA-7251  Cl 

FA-7456  ui 

FA-4202  06 

FA-4770  01 

FA-4  770  A g 1 

5725-6A36  FA-5100  01  C A-40  9 9 02 

FA-5450  01 

FA-5456  01 


FA-5  1 QG A 

06 

C A-1679 

02 

EM-4 

01 

FA-51 02A 

C A-1755 

02 

RTC-1 

02 

F A-51C4A 

C A-1755A 

01 

STN-2  7062 

32 

FA-510  5 

C A-5010 

0 5 

TF- 5/53 

01 

F A - 5 1 2 4 

02 

C A-1676/3 

02 

TF3-54 

Cl 

FA-5124/3 

U C 

C A-3252 

TV-11 

01 

FA-51  a.  7/6 

02 

C 4-4034 

0)4 

TV-14 

01 

FA-5160 

1 u 

C A-1660 

05 

TV-16 

01 

FA-516CA/2 

1 1 

C A-464C 

01 

TV-22 

01 

FA-5160  A/3 

0 1 

C A-3320 

0 2 

FA-516C/2 

0 1 

CA-3133 

0 1 

F A - 5 1 6 0 / 3 

01 

C A-1660/2 

01 

FA-5256 

04 

C A-5013/2 

01 

FA-5267 

02 

0 A-501 0/3 

u 1 

F A - 5 4 0 7 

C 1 

C A-1660/3 

00 

F A - 6 4 0 6 

02 

CA-4117 

01 

FA-540  6 

0 3 

C A-1667 

u 1 

FA-5455 

C 3 

C A-17550 

02 

v 


' i ' : t y f 


5 ? 2 6 1 
5726-6Ai_5 


a tCliP-NC.us 

CA  tQUO  F-NO  • L 

1 G “ C 

F A - 5 4 s 7 

0 2 

C 4-1621/4 

0 1 

FA-5437/2 

02 

CA-5010/3A 

0 1 

FA-5491 

10 

C A-hC  43 

4 1 

FA-545C /2 

0 1 

CA-4114 

02 

FA-5490 /2 A 

0 1 

CA- 3204 

FA-5490/.i 

0 c 

C 4-411  6 

03 

F A - 5 5 2 7 

C 2 

C A-319 3 

FA-5527/3 

0 2 

C A-l  765/1 

0 2 

F A - 5 5 5 l 

00 

FA-556C/2 

C 1 

FA-5631 

04 

F A-566C/1 

10 

F A - 5 7 5 C 

FA-6143 

02 

F A-6210 

0 2 

F A — 6 F C 4 

02 

FA  — 66G4A 

02 

FA-6  305 

o 5 

FA-etu 

04 

FA-6eilA 

04 

F A — 6 e 1 2 

u 1 

FA-6342 

01 

FA-6642A 

01 

FA-6647 

G1 

FA-6  347/A 

Cl 

FA-6  64 7 A 

01 

FA-6607 

01 

FA-6512 

c 1 

FA-6916 

0 1 

FA-6626 

0 4 

FA-6626 

0 3 

FA-6627 

04 

F A-2602 

01 

FA-6631 

Cl 

F A - 2 6 0 3 

01 

FA-6532 

01 

FA-6633 

01 

F A-654C 

01 

FA-7034 

0 2 

FA-7271 

0 1 

FA-7272 

0 1 

FA-7274 

01 

FA-7454 

Cl 

FA-5237/3 

02 

FA-5165 

02 

F A-5165A 

02 

F A - 5 1 7 C 

01 

FA-5167 

02 

F A - 5 4 5 C 

06 

FA-5457 

01 

FA-5456 

02 

FA-556  7A 

C 2 

FA-556  7A/3 

02 

F A-556G/2A 

01 

FA-556C/3 

Cl 

FA-510C 

06 

NO.CSEl 


MC-129A-GR  Oc 
MC-141C-GR  Cl 
RV-ll 


A - 47 


r 


L ■ T Y 6 - ft  ECIIF-NO. 

L 0 L 2 

CA  £ u L J.  6 — NC.UJr 

L 

C T H fc.  NO. 

USED 

5 7 ' 7 F A - 6 !■  !J  4 

Cl 

C A - 4 0 6 0 

j 2 

F A-F  f Q4A 

0 1 

C A-17&4 

01 

FA-66C7 

L 1 

C A - 4 G 4 4 

0 1 

F A - 6 6 2 7 

0 1 

F A - 6 4 J 5 

0 1 

F A - 6 6 4 C 

Cl 

F A-7C44A 

02 

FA-7127 
F A-7233 

G 2 

4 7 4:  f A - 5 1 4 u 

o 2 

C A-501  0 

02 

lie* -4 

01 

F A-522  6 

L 1 

C A-462  5 

1 1 

ATC-1 

02 

FA-5226/1 

r < 
w 1 

C A-462  4 

kTN-2  \/OL3 

0? 

F A - 5 26  0 

0 2 

FA-5303 

01 

FA-5303/1 

u 1 

FA-5427 

n -1 

w X 

FA-5450 

02 

FA-5550 

02 

FA-5627 

00 

F A-5660/1 

02 

F A - 5 7 5 C 

0 2 

F A - 6 2 5 3 

0 6 

F A - 6 c.  6 t 

G 1 

FA-6305 

01 

FA-6306 

ill 

FA-6926 

01 

FA-7433 

01 

5 7 4 5 - ij  8 A o FA-5  42  7/1 

0 1 

FC-141C-GR 

01 

5/5u  , F 5 2 5 (■ 

0 5 

f?  M - 4 

01 

FA-5631 

03 

FA-6637 

02 

FA-6540 

02 

5751  FA-5165 

0 2 

CA-1660 

14 

Aiv-5 

C 5 

FA-5226 

G 7 

C A-1621/2 

02 

MC-1  41C-&-9 

03 

FA-5c26/l 

0 7 

C A-1660-1 

1 4 

•9  F - 4 

01 

FA-5250 

0 6 

C A -162 1 

03 

6TN-2  V OL  2 

02 

FA-5250 

02 

C A-4034 

0 1 

rTN-2  OOL  3 

04 

FA-5250/4 

02 

C 4-1698 

0 2 

T-292C-GR 

01 

FA-4747 

01 

C A-4060 

02 

F A - 5 3 0 3 

0 7 

C 4-1 44  d 

01 

FA-5303/1 

0 7 

C A-4383 

ul 

FA-5  360/10 

02 

CA-1  70  8/2 

01 

FA-5  3 6 0/11 

0 2 

CA-4311 

u 1 

FA-5360/12 

02 

C A - 4 0 2 4 

01 

F A-5390/13 

02 

CA-1  70  9/4 

01 

FA-5390/14 

01 

C A- 4 0 2 5 

06 

FA-5360/6 

02 

C A-4036 

01 

FA-5364 

0 1 

C A-4316 

01 

FA-5394 /£ 

01 

C A-43C0 

03 

FA-5365 

03 

C A-1621/4 

01 

FA-5365/2 

03 

C A-40  85 

01 

FA-4746 

01 

C A-1668/2 

02 

FA-5427 

09 

C A-1477 

07 

FA-542  7/1 

0 9 

C A-i  765/1 

07 

FA-47735 

01 

C A-l  70  9/2 

02 

FA-4  74  8A 

01 

FA-5531/d 

03 

f A-5627 

17 

F A - 4 fi  3 3 

02 

FA-4746 

01 

F A - 6 i 4 2 

04 

F A - 6 1 4 3 

01 

FA-4635 

G 1 

F A-6226 

02 

FA-6253 

04 

FA-6253 

01 

F A - 6 2 6 6 

01 

I 

j 

\ A - 48 


V 


T Ot3  E TYPE 


CA  EQUIP-NO.USEC 


CTHER 


MO. USED 


Ft  ECUF-MO.USEC 


„ I 


5 751 

FA-6907 

02 

FA-6926 

06 

FA-6927 

01 

FA-4773 

01 

FA-4611 

02 

fA-7  025 
FA-7026 

20 

FA-4S37 

01 

FA-7C34 

02 

FA-7036 

20 

FA-7065 

01 

FA-7125 

01 

FA-7144 

02 

FA-7304 

02 

FA-7307 

01 

FA-7327 

02 

FA-733? 

02 

FA-7337 

Cl 

F A-  7 342 

02 

FA-7455 

02 

FA-5852 

0 2 

FA-7705 

02 

FA-7716 

0 1 

FA-7719 

01 

FA-7720 

01 

FA-7726 

02 

FA-7728 

02 

FA-4729 

01 

FA-4772 

01 

FA-4  72  9A 

Cl 

FA-4772D 

Cl 

F A-4729P 

01 

F A-4  82  7 

Cl 

5 7 1 4 A 

FA-5256 

04 

FA-5631 

04 

5 755 

FA-4611 

01 

FA-6926 

0 3 

F A-4  «41 

0 2 

FA-7341 

02 

F A - 7 3 A 3 

0 2 
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C A-437G-B 

02 

TV-21 

Cl 

FA-a  76  0-0  o 

3 6 

CA-4370-l 

02 

TV-22 

01 

F A - a 7 7 C 

3 1 

C A-4493 

T V - 2 5 

01 

FA-a773A 

31 

C A-43bdC 

0 1 

TV-26 

01 

F A - a 7 6 2 

10 

C A-4370-F 

02 

T v - a 

01 

f a - a 7 6 a 

15 

C A-437G-M 

02 

TV-4 

01 

F A-a  762A 

10 

C A-1374 

0 9 

TV-7 

01 

FA-a  762-C 

1 G 

C A-4370-G 

02 

TV-7 

G 1 

A - 56 

fc  *»»  . - 

. . r* 

% • fc 

TUBE  TYPE  FA  ECLIF-NO.USEC  CA  EQU I P-NO . U 5E  G OTHER NO. USED 


6 A <5 

PA-47 62-C1C 

10 

C A -4  3 6 fl£ 

01 

t »/-  a 

01 

F A-4762-C2C 

10 

C A-4370-09 

02 

TZY 

01 

F A-544  6 

Cl 

C A -453  7 

03 

FA-4905 

01 

C A-4366F 

01 

fa-4  762-C  3C 

10 

C A-211 A 

05 

FA-4762-C6C 

10 

C A -43  7 0 -H 

02 

FA-47630 

05 

C A-4370-10 

02 

F A-4762-Q7C 

1C 

C A-4368H 

01 

FA-4  762-0  8C 

10 

C A-4366G 

01 

FA-4763 

C 5 

b A < 5 k 

FA-6144 

00 

C A-40  35 

RTC-1 

FA-fcaiO 

GO 

CA-3025 

01 

R V-2 

02 

FA -7C35 

C A-4C25 

R-27  d A-GR 

09 

FA-70  A3 

C A-462  8 

00 

9 - 3 6 1 5 R 

04 

F A-7  G 44A 

C A-1710 

01 

F A - 7 C 4 5 

C A-3322 

00 

f A - 7 C 4 6 

C A-4044 

FA-7053 

C A-1698/1 

GO 

f A-7C54A 

C A-464  0 

00 

FA-7Q57 

CA-4658 

oc 

FA-7123 

C A-4022 

F A - 5 4 3 C 

00 

C A-40  4 6 

F A - 5 £ 5 7 

00 

C A-4043 

15 

FA-6141 

00 

C A-462  a A 

Gu 

FA-61410 

u 0 

C A-4637 

00 

FA-6142 

G 0 

C A-302  3 
C A-404  7 

08 

6A.<5k-565 

F A - 7 2 0 5 

21 

PA-7805 

11 

c A < E i«  6 G -li 

FA-7026 
f A-7GS7 

6 A < 6 

= A-7C36 

02 

C A-340  9A/4 

Cl 

RF  I 

Cl 

pa-5220 

0 3 

C A — 4 4 b 0 

<.  1 

PIk 

01 

FA-78C5 

J 1 

C A-5CC  3 

0 1 

9 N L - 4 

Cl 

P A — 5 4 4 9 

0 1 

C A-1510 

01 

RUS 

G 1 

FA-5111 

0 3 

C A -4 0 3 6 

01 

7 V E 

Cl 

C A-2522A 

02 

TV-26, 

02 

C A-25226 

T V- 5 

0 1 

r v-5 

01 

cl.i 

TM-6 

Cl 

b A ■_  5 

PA-4754 

0 i 

C A-3410 

01 

AS R - 5 

01 

F A — 4 7 6 5 

01 

C A-160 S 

Cl 

ASF-5 

13 

F A - 6 2 6 6 

01 

C A-1485 

08 

R F E 

C 1 

FA-6  2 F 5 

01 

C A-3C64 

G 7 

-=>FE 

Cl 

FA-55 9 C/2 

u G 

C A-1490 

U 1 

RFH 

01 

FA-6622 

G 2 

C A -1 5 8 9 

01 

RF  I 

01 

FA-47  5 4A 

Cl 

c A - 1 4 7 4 

05 

R I k 

01 

PA-667  1 

03 

C A-1567 

01 

R6L-4 

C 4 

F A - 6 F 2 6 

G 1 

C A-2522A 

0 1 

rTC-1 

Gc 

F A - 4 7 6 5 A 

0 1 

CA-1710/1 

RTN-2  VOL  3 

G 2 

FA-6642 

00 

C A-13746 

f 1 

R L F 

01 

FA-6F42A 

00 

C A-2067 

Oc 

*US 

01 

PA -47540 

ul 

C A - 1 6b  0 

0-4 

R V - 2 

03 

F A -6  64  7 

00 

CA-3025 

01 

R V -4 

0 1 

FA-6647/ A 

Ot 

C A -30 65 

F 7 

- V - 6 

0 c 

F A-t  647A 

0 G 

C A -165  2 

01 

■<  V-7 

Cl 

F A - 4 6 8 c 

02 

CA-1277 

0 5 

R V - 9 

01 

FA-5556 

02 

C A - 1 5 6 1 

F 1 

TFE 

Cl 

FA-4611 

C 5 

C A-3320 

G 0 

TFE 

01 

A 


57 


FA  2 CL  I F-NO.  USED 


FA-4757 

C 1 

F A - 4 7 4 1 

0 1 

F A- 4 8 1 £ 

f.  o 

u c_ 

F A - 4 5 7 4 

L 

FA-7211 

C 1 

F A - 7 23  1 

C 1 

F A-7231/4 

01 

FA-4743 

C 1 

F A — 4 c 1 6 

C 1 

F A - 5 2 3 fc 

C 1 

FA-7334 

C 1 

FA-5412 

Cl 

f A — 7 3 2 3 

C 1 

FA-7324 

C 1 

FA-5412 

2 1 

FA -7333 

01 

F A - 5 6 2 4 

C 1 

FA-5195 

r ^ 

L x 

f A - 5 4 9 fc 

02 

FA-7713 

’ A 

U i. 

F A - 7 7 1 5 

: i 

FA-4745 

2 3 

FA-7725 

02 

F A-7726 

01 

FA-7722 

Cl 

FA -4  774 

n - 

u O 

F A - 7 f 3 c 

02 

FA-4761 

C 2 

FA-4761A 

0 2 

FA-4917 

0 3 

FA -4761-1CC 

02 

F A - 4 F 2 4 

FA-4763A 

u2 

FA-61  3 C/ll 

Cl 

F A-4  74  1 A 

0 1 

F A - 5 4 2 4 

U X 

FA-471  *■ 

L 2 

FA-4633 

0 1 

F A-612C 

Cl 

FA-ficfa 

C 1 

F A-4  76  3C 

0 2 

FA-5477 

02 

F A - 4 7 6 3 

02 

FA-5407 

FA-6604 

0 0 

FA-66C4A 

c c 

F A - 6 6 0 5 

C 0 

F A - 6 t:  1 1 

CO 

F A - 6 - 1 1 A 

L 0 

F A - r 1 1 2 

c c 

F A - 6 6'  0 7 

Of 

FA-65  12 

c c 

F A - 5 4 6 7 

F A - 6 9 1 6 

cr 

FA-51  CF  A/3 

; c 

F A - 6 6 2 0 

C i 

F A - F 9 2 f 

L « 

F A - e 5 2 7 

CC 

CA  EQUIF-NO.USEC 


C A-2068 

42 

C A-1374 

01 

C A-1575 

08 

C A-25229 

09 

C A-l 764 

01 

C4-1710 

02 

C A-1529 

01 

C A-3133 

02 

C A-160 1 

01 

C A-1430 

01 

C A-1497 

0 1 

C A-159302 

Cl 

C A-4460 

U 4 

C A-355S 

01 

U A-140  5D 

03 

C A-2521 

03 

C A-1632 

01 

C A-2520 

01 

C A-1660-1 

04 

C A-936 

01 

C A-1553 

05 

CA-3410A 

01 

C A - 1 6 4 5 

C 1 

C 4-34C  9 A / 4 

01 

C A-1474/2 

01 

C A-2079 

02 

C A-l 76 3 

01 

C A-1073 

02 

C A - 1 7 6 2 

ul 

C 4-147 4-2 

01 

C A-1503 

0 1 

C 4-3033 

1 1 

C 4-1439 

J 2 

C 4-4610 

01 

C 4-10  74 

02 

C A-l 564 

0 1 

C A-32C4 

C 1 

C A - 1 63  0 

C 1 

C 4-3252 

04 

C A - 2 0 9 ? 

02 

C A — 1 3 6 7 

12 

C A-l 566 

01 

C 4-3193 

02 

C A -4  u 5 2 

C 2 

C 4-1723 

Cl 

C 4-460  S 

r « 
L x 

C 4-1691 

0 2 

C A-l 569  A 

01 

C A - 1 44  7 

Cl 

C A-168G 

L 2 

C 4-501 0 

00 

C A - 4 0 3 4 

C 4-332  0 

u o 

C A-3133 

C A - 4 0 4 3 

C 4-1621 

Cl 

C 4-1675 

00 

C A - 1 75  5 

C 4-1660/2 

00 

C 4-411 7 

C A-501G/2 

0 0 

CA-5010/3 

00 

C a- 325  2 

C A - 1 75  5 A 

0 0 

C T Ht 5 NO. USED 


TF-2 

01 

TM-1 

01 

TP-2 

01 

TP-4 

01 

TM4 

01 

TP-7 

01 

TM-8 

01 

TR  V-l 

01 

TRV-3 

01 

TR  V-4 

Cl 

TV-26 

01 

MC-141GR  Cl 

F’TC-l 

R - 2 7 fc  A - G R C4 

R - 3 6 1 G = 02 


A - 58 


ti  i :.  r y p. 

FA  ECLir-NU.l 

- 1*  U 

CA  EGUIF-\o.( 

J i L C 

C7HE-. NO.OSEC 

(j  A i.  1 U 

F 4 - 6 9 3 1 

CO 

C A - 3 2u  4 

F A - 6 9 3 2 

Oo 

CA-1660/ 5 

J 1 

F A - b c 3 3 

w U 

C 4-461 9 

u 1 

FA-556  7/ 3 

. G C 

C A-I6d7 

0 G 

FA-5  <4  6 7/3 

U L 

C A - 461 9 

u 1 

F A - 6 5 9 G 

t U 

C A-5ulQ/3A 

GC 

f A - 5 1 C 5 

Cl 

C 4-167  9/3 

0 U 

F4-7G  iu 

C A-l  765/1 

JO 

FA -6  14  3 

oc 

C A-17556 

F A-5lu4A 

L 3 

CA-4114 

F A - 3 t 7 A 

1 1 

C A - 3 i 9 3 

FA-3674/4 

1 1 

C A -4 64  0 

00 

FA-519C/2 

G G 

C A -4 1 1 fi 

F A- 5 1 5 C / 3 

G 0 

C A - 4 0 3 3 

02 

F A-G  45C 
F A - 7 <3  7 1 
F A - 7 2 7 2 
F 4 - 7 2 7 4 

Du 

F A-549C/2 

0 C 

F A - 5 4 5 2 / er  A 

u u 

F A-549C / 3 
F A - 7 A 3 A 

G 1 

F A - 5 A C 9 
FA-559C 

12 

FA-5367 
F A - 5 1 Q 2 A 

C 2 

FA-51-7/3 
F u - 5 A C e 

LG 

FA-566C/1 
f A - 5 1 5 C 

GO 

FA -5  Id  A/ 7 

32 

FA-575C 

10 

F A-5191A/2 

OG 

FA-51CCA 
F A-5267/3 
FA-55-7 

CC 

b A i_  5 ."1-5  72 

F 4-7605 

13 

FA-7635 

0 2 

6 A M 6 

F A-6  60  A 

0 « 

F A-6  6 0 4A 

06 

F A-6, £3  5 

34 

FA-6637 

01 

FA -6  eC  9 

C 5 

FA-6611 

ul 

FA-66UA 

01 

6 A -J  2 

FA-6255 

01 

6 A N 5 

FA-6311 

01 

C A-3064 

01 

*r^-^  VOL  3 C2 

FA-6612 

05 

C A-32C  2 

G 2 

A 3 F - 5 32 

F A-A  75AA 

02 

C A-3024 

01 

ASF-b  Cl 

FA-6652 

G 6 

C A-3065 

01 

F A - 6 3 3 G 

G 1 

C A-1713 

01 

F A-A  75  AG 

G 2 

CA-3147 

09 

FA-A  757 

Gl 

C A-3149 

04 

F A - 4 7 5 d 

Go 

C A-3152 

01 

FA-A  75  6 

C 2 

CA-3204 

0 2 

FA- A 76 46 

02 

C A-3053 

02 

FA-475SA 

C 2 

C A-3175 

03 

F A-A765A 

02 

CA-3176 

07 

FA-A755B 

02 

C A-3252 

07 

FA-4759C 

02 

C A-3193 

04 

FA-7231 

0 1 

A - 59 


Mf\> 


T U • : i Y c 


FA-7  23 1/6 

0 1 

F 4 - 4 7 A 4 

i 2 

F 4 - 4 6 2 1 

4 1 

F A - 4 7 c CD 

[•  c 

F A - 4 7 <-  4 

1 2 

F4-7  V? 

0 1 

F 4 — 4760 

L 4 

F A - = I 7 C 

£ 2 

FA-4764-L1 

0 4 

F 4 — 4 2 2 

0 1 

F 4 — 4 f t-  c 4 

4 1 

F A - 7 4 6 1 

C 2 

F A - 4 7 £ 6 

■.  ^ 

FA-476C-C2 

0 4 

4 1 

FA-47FC-1  3 

0 4 

F 4 - 4 7 ..  C - C -j 

14 

FA  — -«  7 6 £ — t / 

C 4 

F A - 4 c C 6 

4 2 

FA-47cl-l  " 

C 4 

F A — 4 7 / i_ 

4 1 

= A - 4 7 7 „ A 

c 1 

FA-4774 

43 

FA-F  i - C / 1 0 

Cl 

FA-4767 

u4 

F A - 4 7 7 2 

0 1 

FA-4  7a  0 A 

C 4 

FA-4  76 3 A 

02 

F 4-47# c-C 

4 4 

FA-4764C 

02 

FA-47760 

4 1 

FA-476  6 -ClC 

04 

F A — 4 a ^ 0 

P 1 

F A-4762-C2C 

04 

FA-4765 

0 2 

FA-4762-C3C 

£4 

FA-4762-I.6C 

u 4 

FA-4762-C7C 

0 4 

FA-47613 

0 2 

FA-4  751 

u 2 

FA-4  762-C  sC 

04 

FA-4776 P 

0 1 

F A - 4 7 7 1 

01 

FA-4761 

02 

FA-7026 

F A-7G41 

01 

FA-7044A 

vJ  4 

FA-7C45 

04 

F A - 7 j 4 6 

0 2 

FA-7C  54A 

02 

F A - 7 C 6 7 

FA-54  <r 

01 

FA-7605 

04 

F A - 7 6 C 5 

4 1 

FA-5257 

01 

f A -4  203 

05 

f A - 4 2 1 3 

05 

F A - 6 6 4 2 

01 

F A-6F42A 

01 

FA-6647 

0 1 

F A-6  647/ A 

Cl 

0 A LuUIP“NJ.IJS:i 


C T H L r NO.UitC 


c a-aoaa 

C A-40 a 7 
C 4-4025 
C 4-4046 
C 4-4043 
C A - 4 0 4 6 


C 4-4610/01 
C 4 -461 0 


*701 


r 


TL3E  TYPE 


FA  ECUIF-NO.USEC 


CA  EQUIF-SO.USEC 


CTHEP NO. USED 


6 A N 8 A 
6A05 


6 A 0 5 A 


6 A G 5 A 


6A  J5- A 
c A G5  A 


E A - F 2 6 6 

01 

9TN-2  VOL  3 

02 

FA-6286/1 

01 

FA-6804 

00 

C A-160  8 

01 

ASS-5 

C 7 

FA-6604A 

00 

C A-1567 

01 

MC-141GR 

02 

FA-4741A 

02 

CA-1417 

02 

5UF 

01 

FA-4904 

01 

C A-3035 

01 

5 V-2 

01 

PA-9612 

01 

C A-2522B 

02 

9-27  8 A — SS 

02 

FA-7048 

06 

C A-3055 

01 

3- 3615* 

01 

FA-7082 

Cl 

C A-1765 

3 2 

TFE 

02 

FA-4774 

01 

C A-l 37  46 

C 2 

TFE 

02 

PA-7123 

01 

C A-3065 

02 

TF-2 

01 

FA-4613 

0 1 

C A - 1 44  8 

01 

T*-  6 

01 

FA-5412 

C 1 

C A-2972/1 

02 

TU-2 

02 

FA-5149 

01 

C A-3133 

01 

TV- 11 

02 

FA-5412 

01 

C A-l 585 

0 2 

TV-11 

01 

PA-6195 

01 

C A-1643 

02 

TV-14 

05 

FA-4741 

02 

C A-4643 

0 0 

T V - 1 6 

05 

FA-6191 

01 

C A-1374 

02 

TV-22 

05 

FA-5207 

01 

C A-1490 

C 2 

TV-26 

01 

FA-5530 

'02 

C A-3332 

02 

TV-26 

0 4 

F A - 5 1 5 6 

02 

C A-966 

01 

tzy 

06 

FA-6626 

03 

CA-3033 

03 

FA-4210 

06 

C A-1702 

02 

FA-4916 

04 

C A-3252 

01 

FA-4  718 

04 

C A-2522A 

05 

FA-5196A 

02 

C A-3064 

02 

FA-5227 

02 

FA -5 2 2 7/3 

02 

FA-7049 

12 

FA-5394 

02 

FA-7065 

C 2 

FA-5226/2 

02 

F A - 7 2 3 3 

03 

p A - 6 6 1 2 

Cl 

FA-5395/2 

02 

FA-5394/2 

02 

FA-7455 

0 2 

FA-6617 

0 1 

FA-5395 

02 

FA-4211 

02 

C A-1630 
C A-1467 
C A-1499 
C A-1472 
C A-15ce 
C A-1652 
C A - 2 1 2 A 
C A-4082 

C A-40  46 
C A-4064 


01 

01 

02 

01 

02 

Cl 

01 

01 

0 1 
02 


C A-4085 
C A-4G49 


02 

02 


A - 61 


-VVv/  ' 


r !,■■?£  tyde 


. I 


1 


6 A 1 ' W 


3 5 h - 60  0 


6 A Q 6 


b A 3 A 
6AS5 

6 A Z 6 


FA  ECIIF-NO. 

6 SEC 

CA  EQUIF-NO. 

usee 

OTHER NO. 

USEC 

FA-6507 

00 

C A-A051 

01 

RTC-1 

F A -6  5 1 2 

00 

C A-A025 

FA-6927 

00 

C A-A61A 

00 

F A - 6 5 3 5 

GO 

CA-A116 

F A - 7 C 2 6 

C A-A0A3 

F A - 7 C A 3 

C A-A119 

F A - 7 0 8 A 

C A-A619 

01 

F A - 7 1 A A 

C A-A619 

01 

FA-5  10 AA 
F A - 5 A 0 5 
F A - 7 A 5 1 

01 

C A-A 113 

FA-5107 
F A -5  AC  2 
FA-5103A 

02 

FA-51C7A 
FA-5  10  0 A 

C 2 

F A - 7 >■  0 5 

0 A 

C A-986 

01 

•6U  F 

01 

9V-9 

01 

F A - A 5 6 7 

Cl 

FA-7036 

02 

C A-A036 

01 

FA-7605 

01 

F A -A  956 

01 

C A-1A7A 

CA 

5 I A 

01 

F A - A 6 1 1 

02 

C A-i A 8 5 

J1 

9M-A 

C 3 

F A-6611A 

00 

C A-3025 

u 1 

< T C-  1 

J 1 

F A-A  75  7 

01 

C A-3065 

01 

RTN-2  VOL3 

01 

F A - A 7 A A 

02 

C A-3320 

01 

9V-2 

Cl 

FA-A756 

0 A 

C A-3132 

03 

ASF-6 

01 

F A - A 75  9 

OA 

C A-1575 

01 

A SR  - 5 

52 

F A - A 5 3 5 

01 

C A-31A7 

03 

F A-A  F33 

Cl 

C A-3202 

01 

F A-A  51 8 

02 

CA-1A72 

02 

F A-A  76 AB 

0 3 

C A-31A8 

02 

F A - A 8 3 A 

02 

C A-1593 

OA 

F A - A 90  5 

05 

C A -3  32  2 

01 

FA-A755A 

0 A 

C A-3177 

0 A 

FA-A759B 

C A 

C A-3C6A 

01 

F A-AC95 

10 

C A-25228 

06 

F A-A759C 

OA 

C A-3193 

01 

f A-A  7590: 

u A 

C A-A60  8 

01 

F A - 7 30  A Cl 

FA-7305  02 

FA-7323  03 

FA-A76C  05 

FA-7333  01 

F A - 7 3 3 A 0 2 

F A - 5 1 7 C 22 

FA-6F06  00 

FA-A76C-C1  05 

£ A - 7 A 5 3 05 

F A - A 7 6 7 05 

F A - A 6 2 3 03 

FA-  7 7 1 3 0 3 

FA-A750-C2  05 

c A - A 7 6 5 01 

FA-7726  ul 

FA-7727  02 

FA-772F  Cl 

CA-6S06A  03 

F A-  7 72  5 0 2 

F A - A 7 6 C - C 3 0 5 

FA-A760-C6  05 

F A- A 51 7 02 

FA- A 76  0-07  05 

F A - A 7 7 A ul 

FA- A 760-03  0 5 

F A - A 7 ? 6 02 

F A - A 7 A 3 0 2 

F A - 5 2 F 7 02 


(.tie  FA  FCLIF-f.O.l' 

SEC 

CA  tOOIF-NO.USr. 

r 

■)  a •>  f a—  4 76 1 

03 

F A- a 7c  A 

03 

FA -6c 6? 

Cl 

F 4- A 74 4A 

0 2 

F A - 6 1 9 4 

ol 

FA-47 6 1A 

33 

F A - 4 7m  5 

02 

FA-4711- ICC 

C 3 

f A — 4 7 6 

06 

FA-476 2 A 

0 b 

F A-4762-C 

C 6 

FA-4762-C1C 

0 6 

F A-E  fc26 

u 3 

F A-4762-L2C 

3 6 

F A-4762-C  JC 

0 b 

F A-4  76  3 A 

C 1 

FA-6611 

CO 

FA-4762-CbC 

C 6 

FA-4  71  c 

Cl 

F A - 4 G 4 2 

C 3 

FA-4762-G7C 

C 6 

FA-476.50 

Cl 

FA-6194/C 

C 1 

F A-6194C 

Cl 

F A-4762-C3C 

Ob 

F A-4764C 

0 3 
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FA-6213 

07 

FA-6265 

04 

F A - 6 2 C 2 

26 

FA-2005 

C 5 

FA-6225 

02 
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A - 99 


* 


? 


T L ; _ T Y - FA  tCl  IF-FU.t.itC  CA  tQul F-NO . U St L C T h t NO.USEC 


, • ■> 
" J - 

C A-4'13 

O X 

a iz  A 

T Ft 

C c 

r-232  C-G* 

f t 

T-2  bz-GR 

u 1 

TFt 

C 2 

'53 

T F N 

04 

thc 

01 

3 <4 

T 7 A 

Cl 

tzf 

TZC 

cc 

T U K 

cc 

tzs 

0 3 

TZf 

02 

tzf 

CF 

TU  A 

C 2 

r zl 

TLF 

02 

TLt 

0 2 

2 3b 

TLC- 

TUA 

04 

TUE 

OF 

TpG 

C 2 

TLF 

CF, 

TLF 

C 2 

- 

C 2 

TFG-1 

C 2 

23  7 

TZO 

T H F - 1 

Cl 

THC, 

Cl 

THF 

01 

c3  3 

THF 

01 

2 4 

C A-614 

01 

TZG 

0 1 

C A-635 

01 

T2F 

01 

C A-66C 

Cl 

TZF 

01 

C A-659 

0 1 

TLE 

Cl 

C A-626 

Cl 

TZN 

02 

CA-575 

Cl 

TZL 

C 4-1212 

Cl 

FIS 

C 2 

C A-504 

01 

tze 

C A-1224 

Cl 

TZC 

02 

C A-136 

01 

Y A - 1 

02 

C A-5Q5 

Cl 

FIT 

THC 

01 

Y A - 2 

02 

TLt 

02 

n 

I 

-P 

C A-2522A 

01 

CA-25226 

Gl 

34C  F 

T F L - 2 

02 

241 

TMC 

01 

T 3 I 

01 

AC-66 

Cl 

THC 

02 

3 4b  5 

TFL-2 

01 

24  1 

T VC 

04 

A - 100 


USE  TYPE 


FA  ECIIF-N0.U3EC 


CA  EQUIF-NO.UStC ■ 


OTHER 


NO. USED 


65  A 

FA-6255/1 

FA-6255 

FA-6311 

00 

CO 

00 

RTN-2  VQL3 

65  A2 

FA-2622 

00 

850 

TH  j 

01 

850  7 A 

FA-8653 

01 

351 

T V A 
T AA 

T PC, 

03 
02 

04 

654-H 

THW-1 

02 

660 

T PE 
TVC 
T V A 

03 

07 

11 

865 

THC 
TH  J 
AC-66 

02 
02 
G 3 

666 

C A-1464 
C A-1460 
C A- 1 46 3 
C A-1045 

00 

00 

CG 

02 

TV-2 

6 6 6 A 

C A-1464 

02 

6 6 6 - A 

CA-1463 

02 

866  A 

TLC 

02 

8 o 6 * A 

C A-657 

02 

tlh 

04 

8b6  A 

C A-2065 

08 

ths 

TH-2 

06 

04 

6 6 b “ A 

TlA 

06 

8 b 6 A 

C A-866 
C A - 1 6 6 9 

06 

06 

TlC 

TV-2 

THY 

Y A - 1 

ThC 

THS-1 

TUI 

0 6 
C 4 
18 
0 2 
04 
0 8 
02 

J ob~  A 

TZE 

■*  b 5 A 

C A-656 
C A-663 

02 

02 

THV-1 
TLE 
Y A - 2 
TlF 
TH-1 

02 

06 

02 

04 

04 

; 6 6 - A 

T I A 

04 

“66  A 

C A - 146  J 

0 3 

- 7 2 


T s/  C 

THN 
TH  J 


OF 
0 6 
c z 


H 


APPENDIX  B 


FAA  Equipments  List 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

. USED  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

AC-103 

83 

( 01  ) 

AC-213 

6C5 

(02) 

oH6 

(01) 

'<  7 

80 

< 01 ) 

AC-66 

81 

(02) 

341 

(01) 

865 

AC-932 

6C5 

(02) 

6F6 

(01) 

6H6 

6K7 

(03) 

6 0 7 

(01) 

ASR-5 

T44S15 

(01) 

J A2 

(03) 

0B2 

1658  A 

( 01 ) 

1X2B 

(02) 

10WP7A 

1 2 A T 7 

(08  ) 

12AU7 

(70) 

124X7 

395  A 

( 10  ) 

414925-1 

(01) 

5V4GA 

5586 

(01) 

5651 

(17) 

5670 

5725 

(03) 

5 751 

(05) 

5763 

5842 

(02) 

5949-1907 

(01) 

5965 

6 AH6 

(22) 

6 AK5 

(69) 

6AL5 

6AL5 

(13) 

6AN5 

(32) 

6 A Q 5 

6AS6 

(52) 

6AU5GT 

(04) 

6AU6 

6B  A6 

( 02  ) 

6 B N 6 

(04) 

6C4 

6V6GT 

(01) 

6X4W 

(01) 

6130 

6336A 

(0  3) 

6503 

(01) 

6528 

6550 

(01) 

6550 

(01) 

7044 

ASR-6 

12AU7 

(01) 

5670 

(01) 

6 AH6 

6 A K5 

(01) 

6 AN5 

(01) 

6 A S6 

A-3064 

0 C 3 

0 

( 1C) 

A-3065 

003 

0 

(1C) 

BC-446 

003 

(04) 

3B28 

(02) 

4 B 32 

5Z3 

(01) 

6H6WGT 

(03) 

805 

eoz 

(09) 

BC-624C 

12AH7GT 

(02) 

1 2 A 6 

(01) 

12C8 

12H6 

(01) 

12SG7 

(03) 

9002 

90  03 

(03) 

BC-635A 

6K6GT 

(01) 

6SG7Y 

(04) 

6SQ7GT 

9002 

(01) 

9003 

(03) 

BC-640A 

3C24 

(05) 

5Z3 

(08) 

6F6 

6 J 5 

(04) 

307 

(01) 

811  A 

BC-733D1 

12AH7GT 

(01) 

12A6Y 

(01) 

12SG7 

12SQ7 

(01  ) 

12SR7 

(02) 

7 1 7 A 

BC- 779 

6AC7 

(01) 

6C5 

(01) 

6F6 

6H6 

( OZ  ) 

6J7 

(01) 

6K7 

6L7 

(01) 

6N7GT 

(01) 

6SJ7 

6SK7Y 

(03) 

CA-1016 

VR150 

(02) 

30 

(00) 

5Z3 

6F6GT 

(01) 

6H6 

(02) 

6J5 

6 J 7 

(01) 

6N7 

(01) 

6S  A 7 

6SJ7 

( 05) 

6 SK7 

(01) 

6SL7GT 

6SN7GT 

(02) 

6V6 

(02) 

6X5 

CA-1031 

5Y3G 

(01) 

6J5 

(01) 

6SR7 

CA-1034 

5Y3G 

(01) 

6C8G 

(01) 

6SL7GT 

6SN7 

(01) 

6SR7 

(02) 

CA-1045 

083 

(02) 

5X3 

(01) 

6H6 

6J5 

(02) 

5SA7 

(01) 

6 SK  7 

6V6 

(01) 

60  7 

(01) 

(01) 


(03) 
(0  1) 


(06) 
(01  ) 

(15) 
(02) 
(43) 
(01) 
(04) 
(01) 
(07) 
(11) 
(04) 
(01) 
( 04  ) 

(16) 

(01) 
(01  ) 


(02) 

(05) 


( 1) 

< 1) 


( 01 ) 


(03) 

(02) 

(02) 

(03) 

(03) 
(03) 
(01  ) 


(02) 
(01 ) 
(01) 
(01) 
(01) 

(01) 

(01) 


(01) 

(01) 


B - 1 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  ( NUMBER  USEE  iHOWN  IN  PARENTHESES! 


CA-1G  49 

5 23 
6H  6 
866 

(01) 
( 01 ) 
(02) 

b A 3 
6SN7 

(02) 

(01) 

6C5 
8 11 

(01 ) 
(02) 

CA-10  68B 

0 A 3 

6SL7GT 

(01) 
(01 ) 

2050 

6SN7GT 

(0  3) 
(01) 

5Y3GT 

(01) 

CA-10  73 

VR-1C5 

5Y3GT 

6SN7GT 

(Cl) 

(01) 

(12) 

VR-150 
b Al  5 

6X5GT 

(01) 

(02) 

(01) 

VR-75 

6SJ7 

(02) 

(02) 

CA- 10  74 

VR-10  5 

5Y3GT 

6SN7GT 

(Gl) 

(01) 

(12) 

VR-150 
6 Al5 
6X5GT 

(01) 

(02) 

(01) 

VR-75 

6SJ7 

(02) 

(02) 

CA-1201 

20  50 
6SN7GT 

(01) 

(Cl) 

523 

(01) 

6F6 

(01) 

CA-1201A 

2050 

6SN7GT 

(01) 
(01  ) 

5Z3 

(01) 

6F6 

(01  ) 

CA-1211 

6N7 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6X5GT 

(01) 

CA-1212 

6C5 

(01) 

bF6 

(02) 

84 

(01) 

CA-1222 

6C  6G 

(01) 

6X5-GT 

(0  1) 

CA-1224 

6H6 

P4 

(01) 
(Cl ) 

6SF5 

(01) 

6 SN7 

(02  > 

CA-1233 

6J5 

6X5 

(01) 

(01) 

bSJ7 

(01) 

6V6 

(01) 

CA-1233A 

6J5 

6X5 

(01) 

(01) 

b S J 7 

(01) 

6V6 

(01) 

CA-1234 

5U4G 

6L6WGB 

(01) 

(01) 

6J5 

6L&WG9 

(01) 

(01) 

6J5 

(01) 

C A- 1 2 34 A 

5U4G 

(01) 

6J5 

(02) 

6L6WG9 

(02) 

CA-1235 

3625 

811 

(01) 

(01) 

3B2  5 

811 

(01) 

(01) 

6H6 

(01) 

CA-1248 

VR 10  5 
6SN7GT 

(00) 

(03) 

JC3 

6V6GT 

(02) 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

CA-1262 

6H6 

6X5GT 

(01) 

(01) 

6SF5 

(01) 

6SN7GT 

(02) 

CA-1268 

5Y3 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6SN7 

(02) 

CA-1277 

VR150 

5U4G 

6SL7GT 

(00) 

(01) 

(10) 

0 03 
b AL  5 
SSN7GT 

(01) 

(05) 

(06) 

5R4GY 
6SH  7 
6V6GT 

(01) 

(01) 

(03) 

CA-1279 

6C4 

(02) 

6X4 

(01) 

CA-1283 

5U4G 

(01) 

6AB7 

(13) 

CA-1288 

5Y3 

(01) 

6N7 

(04) 

CA-1291 

VR  75 
5U4G 
6SJ7 
605 

(00) 

(02) 

(02) 

(02) 

2 0 A 3 
6B4G 
6SN  7 

(01) 
(02) 
(01  ) 

3e25 
6J5 
6 V6G 

(06) 

(01) 

(03) 

CA-1292 

CAA 322 

(02) 

B - 2 


equipment 


TUBE  TYPES  DUMBER  USED  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


CA-1292A 

CAA-322 

(02) 

CA-1295 

2021 

6SN7GT 

( 01 ) 
( 01 ) 

CA- 12  96 

5 Y 3 
6V6 

(01) 

(01) 

CA-1296A 

5Y3-GT 

6V6-GT 

(01) 

(01) 

CA-1297 

2007 

(02) 

CA-1297A 

2007 

( 02) 

CA- 1313 

5Y3GT 

(01) 

CA-1314 

5U4G 

6SN7GT 

(01) 

Ml) 

CA-1318 

5Y3GT 

6V6GT 

(01) 

(01) 

CA-1330 

VR105 

5U4G 

6V6-GT 

(00) 

(02) 

(02) 

CA-1332 

5Y3GT 

(01) 

CA-1332/A 

5Y3GT/G 

6SL7GT 

(01) 

(01) 

CA- 1 3 34 

5Y3GT/G 

(01) 

CA-1335 

1S4 

6AK5 

(01) 
(01 ) 

CA- 1 3 36 

6H6 

6X5GT 

(01) 

(01) 

CA-1340 

5U4G 

(0  1) 

CA-1341 

5U4G 

(01) 

CA-1346 

12AU7 

( 12) 

CA-1346A 

082 

6AU6 

(01) 

(01) 

CA-1349 

VR150 

6SN7 

(00) 

(02) 

CA-1352 

6H6 

6SN7GT 

(01) 

(01) 

CA-1355 

5Y3GT 

6SQ7 

(01 ) 
(01) 

CA-1358 

5Y3GT 

6SN7 

(01) 

(01) 

CA-136G 

VR  75 
0 33 

(00  ) 
(01) 

C A- 13 63 

2021 

(00) 

CA- 1 364 

6AL5 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

6SL7GT 

(04) 

6V6GT/G 

(01) 

807 

(01) 

6J5 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6 J5 

(01) 

6SJ7-GT 

(01  > 

6H6 

(01) 

6SN7GT 

(05) 

6J5GT 

(01) 

6SK7GT 

( C 8 ) 

6V6GT 

(02) 

6J5GT 

(01) 

6SN7GT 

(01) 

0C3 

(02) 

3e25 

(02) 

6SJ  7 

(01) 

6SN7-GT 

(02) 

805 

(02) 

6SJ7 

(02) 

6V6 

(02) 

6H6 

(0  1) 

6L7 

(02) 

6 SN  7 

(01) 

6S  J7 

(01) 

6SN7GT 

( U 2 ) 

1U4 

(01) 

115 

(01) 

o Sl  G T 

(01) 

6SN7GT 

(02) 

6 3 4G 

(02) 

6 J5 

(02) 

6 B4G 

(02) 

6J5 

(02) 

1 2 AX  7 

(01) 

68A6 

(02) 

5U4 

(0  1) 

6A37G 

(01) 

003 

(01) 

6 N 7 

(01) 

6X5GT 

(01) 

6L7 

(02) 

6SL7GT 

(01  ) 

6X5GT 

(Gl) 

6 G6G 

( U 1 ) 

6SN7 

(02) 

6 G6G 

(01) 

6 J5 

(01  ) 

5Y3GT 

(01) 

6G6G 

(02) 

6H6 

(01) 

6SN7 

( 04  ) 

5U4G 

(01) 

6SN7GT 

(12) 

B - 3 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  ( NUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES! 


CA-1374 

VR  75 
6AL5 
6Y6 

(00) 

(01) 

(01) 

5U4 

6AQ5 

(01) 

(02) 

6 AK5 
0 A3 

CA-13748 

6AK5 

(08) 

6 Al  5 

(01) 

6 AQ5 

CA-1J74C 

VR  75 
0 A3 

(00) 

(01) 

5U4 

6Y6 

(01) 

(01) 

6 AK5 

CA-138 

76 

(02) 

84 

(01) 

CA-1381 

6 AU6 

(06) 

CA-1382 

6AU6 

(04) 

CA-1383 

6SL7-GT 

(13) 

6SN7-GT 

(07) 

CA-1384 

VR  10  5 

6AS7-G 

6X5GT/G 

(00  ) 
(02) 
(01) 

3825 

6SH7 

(02) 

(02) 

5651 

0C3 

CA-1386 

5Y3GT 

6Ce6 

(01) 

(02) 

5763 

6N7GT 

(01) 

(01) 

6AU6 

6V6GT 

CA-138 7 

2021 

6SN7GT 

(08) 

(12) 

5U4G 

(01) 

6 AL  5 

CA-1389 

5R4GY 

6SN7 

NE-51 

(01) 

(02) 

(02) 

6H6 

6V6 

(04) 

(02) 

6 S N 7 
807 

CA-1390 

2E26 

(01) 

6S  A 7 

(02) 

6SN7 

CA-1391 

VR  10  5 
0C3 

(00  ) 
(01) 

VR75 

6X5GT 

(00) 

(01) 

5U4G 
0 A3 

CA-1396 

0 E 2 

6SN7GT 

(02) 

(02) 

6H6 

6X5GT 

(01) 

(01) 

6SF5 

CA-14C2 

5U4G 

6SJ7 

(Cl) 

(01) 

5J5G7 

(01) 

6L6WG9 

CA-  1403 

3628 

(02) 

6H6 

(01) 

8 1 1 A 

C A- 14 0 50 

003 

6X4 

(01) 

(01) 

1 2 AX  7 

(06) 

6AL5 

CA-1409 

12  AU7 
6AU6 

(02) 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

5879 

CA-14C9A 

1 2 A U 7 
6AU6 

(02) 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

5879 

CA-1417 

5Y3GT 

(01) 

6 AQ5 

(02) 

6AU6 

CA-1419 

12  AU7 
6AU6 

(02) 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

5879 

CA-1421 

IP  40 

0C3 

6Y6G 

(01) 

(01) 

(02) 

1 2 AX  7 
6SL7GT 
VR-10  5 

(01) 

(01) 

(00) 

5Y3GT 

6SN7BT 

CA-1421A 

IP  39 

5Y3GT 

6SN7GT 

(01) 
(01 ) 
(02) 

1 2 AX  7 

0C3 

6Y6GT 

(01) 

(01) 

(02) 

VR-105 

6SL7GT 

CA-1422 

ICe-GT 

(02) 

6 AK5 

(01) 

CA-1429 

6H6 

(01) 

6L  7 

(02) 

6 SL  7GT 

B - 4 


(09) 

(01) 

(02) 

(01) 


(01) 

(02) 

(02) 

(01) 

(12) 

(01) 

(02) 

(04) 

(01) 

(01) 

(01) 

(02) 

(02) 

(03) 

(02) 

(02) 

(02) 

(02) 

(01 ) 
(02) 


( ) 
(01) 

(01) 


v ' •«% 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

: usto 

SHUWN  IN 

PARENTHESES) 

CA-1428 

6SN7GT 

(01) 

oX5GT 

(01) 

CA-14 JO 

JA2 

(01 ) 

6A|_5 

(01) 

6 AUb 

( 02  ) 

6X5GT 

(01) 

CA-1438 

5YJ-GT 

( 01 ) 

6 S J 7 

(01) 

6SN7-GT 

(01) 

CA-1439 

12AU7 

( Gl) 

</R90 

(00) 

5R4GY 

( 01 ) 

5Y3GT 

(01) 

b Al5 

(02) 

68  A6 

( 01  > 

6N7 

(02) 

6V6GT 

(02) 

OBJ 

(0  1) 

oe2 

(02) 

0 A2 

(01) 

CA-1447 

12AU7 

(08) 

1 2 AX  7 

(05) 

5Y  5GT 

(01) 

6AL5 

(01) 

b BE  b 

(01) 

082 

(01) 

0 A2 

(02) 

CA-1448 

HL  5 79b 

(04) 

12AU7 

(Ul> 

2SM15 

(0  1) 

5687 

(01) 

5751 

(01) 

5 8 1 4 A 

( 04  ) 

6 A Q5 

(01) 

6X4W 

(02) 

CA-1451 

5Y3GT 

(01) 

b S J 7 

(02) 

6V6GT 

(02) 

CA-14  59 

5Y3GT/G 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6SN7GT 

(02) 

CA-1460 

5R4GY 

(04) 

t/R75 

(01) 

0 A3 

(00  ) 

6J5 

(02) 

bN  7 

(01) 

6 S J 7 

(01) 

6SN7 

(01) 

bVbGT 

(01) 

807 

(02) 

8 1 1 A 

(02) 

8 bb 

(00) 

866A 

(03) 

CA-1462 

6J5 

(02) 

bN7 

(01) 

6SN7 

(01) 

807 

(02) 

8 11  -A 

(02) 

CA-146J 

5R4GY 

(01) 

dbb 

(00  ) 

8 66-  A 

(02) 

CA-1464 

e66 

(00) 

8 66  A 

(32) 

CA-1465 

VR  75 

(01) 

5R4GY 

(03) 

0 A3 

( 00  ) 

6SJ7 

(01) 

b(/6GT 

(03) 

CA-1466 

12  AU7 

(01) 

5 879 

(02) 

6X4 

(01) 

CA-14  67 

1 2 AX  7 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

5879 

(04  ) 

6 AQ5 

(01) 

CA-1472 

12AT7 

(09) 

12AU7 

(01) 

12AX7 

(01) 

5R4GY 

(01) 

5647 

(01) 

5667 

(04) 

6 AG5 

(03) 

b AK5 

(01) 

6 AQ5 

(01) 

6 A S6 

(02) 

6AS7G 

(01) 

6 Jb 

(01) 

C A3 

(01) 

6X4 

(01) 

CA-14  74 

12AT7 

( 12) 

VR75 

(00) 

6 AL5 

(05) 

6AS6 

(04) 

bAUb 

(02) 

6 8 A 6 

(02) 

6BQ7  A 

(01) 

0 A3 

(02) 

CA-1474/1 

5U4G 

(01) 

)/Rl  50 

(00) 

0 03 

(02) 

6X4 

(01) 

0 A2 

(01) 

CA-14  74/2 

6AL5 

(01) 

CA-1474-2 

6AL5 

(01) 

CA-1476 

6H6 

(01) 

6L7 

(02) 

6SL7GT 

(01) 

6SN7GT 

(01) 

6X5GT 

(01) 

CA-14  7 7 

2625W 

(02) 

5670 

(02) 

5686 

(02) 

5751 

(07) 

5814 

(06) 

082 

(01) 

0A2 

(01) 

B - 5 


. I 
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EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

{ MJM  3tR  USEC  SHORN 

1 IN 

PAkENTHESE  S) 

C A- 1 4 78 

12  AX  7 

(01) 

5 Y 3 GY 

(01) 

0 C3 

(01  > 

VR105 

( 00  > 

6SL7GT 

(0  1) 

6 Y6G 

(02) 

62N7GT 

(02) 

1P39 

(01  > 

C A - 1 4 7 9 

5Y3GT 

(01) 

6 S J 7 

(01) 

b S N 7 GT 

(02) 

CA-1480 

3B28 

(02) 

811  A 

(02) 

CA-1481 

5R4GY 

(01) 

6J5 

(02) 

6L6WG3 

(02) 

CA-1481A 

5U4G 

(01) 

6 J 5 

(02) 

6L6RG9 

(02) 

CA-14e5 

12AT7 

(10) 

12AU7 

(12) 

1 2 AX  7 

(07) 

6 A L5 

(08) 

6AS6 

(Cl) 

0 A2 

(01  > 

CA-1485/1 

12AL5 

(01) 

CA-1485/2 

VR10  5 

( 00  ) 

5R4GY 

(01) 

5651 

(02) 

6AS7G 

(02) 

6 Sh7 

(01) 

CC3 

(01) 

CA-1466 

5Y3GT 

(01) 

0C3/VR1G5 

(01) 

6H6 

(01) 

6L7 

(02) 

6Sl7GT 

(0  1) 

6SN7GT 

(01) 

CA-1487 

0 C 3 

(02) 

CA-1490 

1 2 AX  7 

(02) 

2021 

(01) 

5V4G 

(01) 

6AL5 

(01) 

6 AQ5 

(02) 

6C4 

(01) 

6X4 

(01) 

0 B2 

(01) 

CA-1496 

12  AT  7 

(ul) 

12AU7 

(Ul) 

2823 

(01) 

0 A 2 

(01) 

CA-1497 

12AU7 

(01) 

12AX7 

(01) 

6 AL  5 

(01) 

63  A6 

(01) 

6W6GT 

(02) 

CA-1498 

1 2 AT  7 

(01) 

12AU7 

(01) 

1 2 AU  7 

(02) 

5879 

(01) 

6X4 

(01) 

6X4 

(01) 

CA-1499 

12AT7 

( 01 ) 

1 2 AX  7 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

5879 

(02) 

6 AQ5 

(02) 

CA-15C1 

1 2 All  7 

(05) 

0 62 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

6 Y6G 

(01 ) 

0 A2 

(02) 

GL-2G23 

(01) 

CA-15C4 

12AU7 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

6 Al.5 

(01 ) 

6AU6 

(02) 

6X4 

(01) 

CA-15G  9 

3G4 

(02) 

1U5 

(01) 

1R5 

(03) 

CA-1509A 

1R5 

(03) 

1U5 

(01) 

3Q4 

(02) 

CA-1510 

VR150 

(00) 

12AU7 

;oi> 

5U4G 

(01) 

6AK6 

(01) 

6 AU6 

(01) 

6C96 

(08) 

6CL6 

(01) 

6E5 

(01) 

003 

(02) 

7 A20 

(01) 

12AT7 

(02) 

CA-1514 

12AU7 

(01) 

12AX7 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

5687 

(01) 

6C4 

(01) 

6E5 

(01) 

CA-1514/1 

12  AU7 

(01) 

12AX7 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

5687 

(01) 

6C4 

(01) 

6E5 

(01) 

CA-1516 

5Y3GT/G 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6SN7GT 

(02) 

CA- 1525 

003 

(02) 

5687 

(01) 

6AC7 

(04) 

6 AG  7 

(01) 

CA-1529 

12AU7 

(01) 

6 At  5 

(01) 

1 1 A X 7 

(01) 

I 

! 


B - 6 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  ( NUMBER  USED  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


CA-1529 

6AU6 

(02) 

6X4 

(01) 

CA-1564 

12AU7 

0A2 

(02) 

(02) 

6 AU6 

(04) 

6X4 

(01 ) 

CA-1566 

12AU7 

6AL5 

(01) 

(01) 

12AY7 

6X4 

(01) 

(01) 

5915 
0 A2 

( 02  ) 
(01) 

CA-1567 

12AXT 

6AL5 

0B2 

(02) 

(01) 

(01) 

2 021 
6 AQ5 
6X4 

(01) 

(01) 

(01) 

5R4GY 

6C4 

( 01 ) 
(01) 

CA-1568 

5Y3GT 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6SN7GT 

(02) 

CA-1569 

5R4GY 

(01) 

6J5 

(02) 

6L6WG3 

(02) 

CA-1570 

3028 

(02) 

8 1 1 A 

(02) 

CA-1575 

1 2 AT  7 
6 A L5 
0 A 2 

(10) 

(08) 

(01) 

12AU7 
6 AS6 

(11) 

(01) 

1 2 AX  7 
6 AU6 

(04) 

(01) 

CA-1581 

12AU7 

6AU6 

(01) 

(02) 

12AX7 

6X4 

(01) 

(01) 

6AL5 

(01) 

CA-1585 

5Y3GT 

(01) 

6 AQ5 

(02) 

6AU6 

(02) 

CA-1588 

5Y3GT 

(01) 

6 AQ5 

(02) 

6 AU6 

(02) 

CA-1589 

12AU7 
6 A U6 

(01) 

(02) 

12AX7 

6X4 

(01) 

(01) 

6AL5 

( 01 ) 

CA-1589A 

12AU7 

6AU6 

(01) 

(02) 

12AX7 

6X4 

(01) 

(01) 

6 Ai_  5 

(01) 

CA-1593 

12  AT  7 
6BA6 

(07) 

(02) 

6 Al5 
0 A3 

(05) 

(02) 

6 AS6 

(04) 

CA-159302 

6AL5 

(01) 

C A- 1593/ 1 

5U4G 
6 A U6 

(01) 

(01) 

5651 

6X4 

(02) 

(01) 

6A37G 
0 A2 

(01) 

(01) 

CA-1600 

5Y3GT 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6SN7GT 

(02) 

CA-1601 

12AU7 

(01 ) 

1 2 AX  7 

(01) 

5915 

(02) 

6 A L5 

(01) 

6X4 

(01) 

0 A2 

(01) 

CA-1605 

CAA-322 

(02) 

CA-1608 

1 2 AX  7 
6AL5 
002 

(02) 

(01) 

(01) 

2021 
6 AO  5 
6X4 

(01) 

(01) 

(01) 

5R4GY 

6C4 

(01) 

(01) 

CA-1611 

5R4GY 

(01) 

6J5 

(02) 

6L6WG3 

(02  ) 

CA-1612 

3B28 

(02) 

8 11 A 

(02) 

CA-1616 

5R3GY 

6AU6 

(01) 

(02) 

5651 

0B2 

(04) 

(02) 

6 AS7G 

(01) 

CA-1616/1 

5R4GY 

6AU6 

(01) 

(02) 

5651 
(J  02 

(04) 

(02) 

6AS7G 

(01) 

CA-1616/2 

12AL5 

(01) 

CA-1621 

5751 

6AU6WA 

(03) 

(01) 

5814A 

002 

(0  3) 
(02) 

6Al5N 

(01  ) 

I 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USED  SHOWN 

IN  PARENTHESES) 

CA-1621/1 

5814A 

(01  > 

0B2 

(01) 

CA-1621/2 

5751 

(02) 

6AU6HA 

(01) 

C A- 1621/3 

58 1 4 A 

(01) 

0B2 

(01) 

CA-1621/4 

5726 

(01) 

5751 

(01) 

5814A 

(01) 

TA-1628 

12AU7 

6X4 

(02) 

(01) 

6AU6 

0A2 

(02) 

(02) 

6 AU6 

(02) 

CA-1630 

12  AY  7 
12AU7 
6627 

(01) 

(02) 

(02) 

6 AH6 
6 AQ5 

(01) 

(01) 

6 AL5 
6SJ7 

(01) 

(02) 

CA-16J2 

12  AX  7 
12AU7 

(01 ) 
(01) 

6AL5 

6X4 

(01) 

(01) 

6AU6 

(02) 

CA-1636 

5Y3GT 

(01) 

6SN7GT 

(01) 

CA-1643 

5Y3GT 

(01) 

6 AQ5 

(02) 

6AV6 

(02) 

CA-1644 

5Y3GT 

(01 ) 

6 AK  5 

(01) 

12AU7 

(02) 

CA-1645 

12  AX  7 
5915 

(01) 

(02) 

5Y3GT 
6 AL  5 

(01) 

(01) 

12AU7 
0 A2 

(01) 

(01) 

CA-1649 

CAA-322 

(02) 

CA-165 

6H6 

(01) 

6J5 

(01) 

6SF5 

(01) 

C A- 16  52 

12AX7 

6AQ5 

12AU7 

(01) 

(01) 

(01) 

2021 

0B2WA 

(01) 

(01) 

6 AL  5 
6X4H 

(01) 

(01) 

CA-1655 

5R4GY 

6L6WGB 

(01) 
( C 2 ) 

12AU7 

(03) 

6C4 

(01) 

CA-1656 

30  28 

(02) 

811  A 

(02) 

CA-1660 

12AL5 
5751 
6AS7G 
C A 2W  A 

(01) 

(14) 

(01) 

(01) 

5R4GY 

5 814  A 

6 AU6 

(01) 

(05) 

(01) 

5670 

6AL5 

0B2WA 

(02) 

(04) 

(01) 

CA-1660-1 

12AL5 
56  70 
6AL5 
0 A2W  A 

(01) 

(02) 

(04) 

(01) 

5R4GY 

5751 

6AS7G 

(01) 

(14) 

(01) 

0B2HA 

5814A 

6AU6 

(01) 

(05) 

(01) 

CA-1668/1 

5814A 

(01) 

C A- 16  68/2 

5751 

(02) 

5814 

(01) 

CA-1673 

5Y3GT/G 

(01) 

6AU6 

(01) 

12AU7 

(02) 

CA-1675 

3e28 

(02) 

811  A 

(02) 

CA-1676 

5R4GY 

6L6GB 

(01) 

(02) 

12AU7 

(02) 

6C4 

(01) 

CA-1679 

12AX7 

6X4 

(04) 

(01) 

5726 
0 A2 

(02) 

(01) 

6 AL  5W 

(00) 

CA-1679/3 

12  AX  7 
6X4 

(04) 

(01) 

5726 
0 A2 

(02) 

(01) 

6 Al5N 

(00) 

CA-1680 

5431 

5725 

(01) 

(04) 

5651 

5726 

(01) 

(05) 

5651 

6AL54 

(02) 

(02) 

B - 8 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


CA-1680 

6 AS  76 
WA 

6201 

(01) 
(00  ) 
(07) 

6BA6 
6X4W 
0 A3 

(02) 

(01) 

(02) 

6 J4WA 
6136 
C A2 

(Cl) 
(0  7) 
(0  1) 

CA-1680/1 

5U4G 

6AS7G 

6080 

(01) 

(01) 

(00) 

5651 
6 AU6 
6136 

(02) 

(01) 

(00) 

5931 

6X4 

CA2 

( 00  > 
(Cl) 
(01) 

CA-1680/2 

5726 

(01) 

6 AL5W 

(00) 

CA-1660/3 

5726 

(00  ) 

6AL5W 

(01) 

6J4WA 

(01) 

CA-1687 

5670 
PL-177  A 

(02) 

(02) 

5726 
6 AU6WA 

(01) 

(02) 

6AL5R 

6X4WA 

(00) 

(01) 

CA-1691 

12AV7 
51 LE  PI 
6AL5 
884 

(02) 
(01 ) 
(02) 
(01) 

12BH7 

5963 

6CL6 

12AU7 

(01) 

(02) 

(02) 

(03) 

5Y3GT/G 
1X23 
6 J6 
0B2 

(01) 

(02) 

(02) 

(01) 

CA-1698 

5751 

6AU6 

(02) 

(03) 

5814A 
0 A2 

(03) 

(01) 

6 AK5 

(02) 

CA-1698/1 

QA2WA 
6 AU6 

(01) 

(03) 

5654 

(02) 

6AK5N 

(00) 

CA-1700/3 

5Y3 

(01) 

1IAU7 

(01) 

CA- 1700/4 

12AU7 

(01) 

CA-1700/5 

1 2 AX  7 

(01) 

5879 

(01) 

6V6GT 

(01 ) 

CA-170 1/1 

1 2 A X 7 
6 A V6 

(01) 
(01 ) 

5Y3GT 

6V6GT 

(01) 

(01) 

5879 

(02) 

C A- 17  02 

20  21 
6 A Q5 
0B2 

(01) 

(02) 

(01) 

12AU7 

6AU6 

(04) 

(04) 

12AT7 

6X4 

(02  ) 
(01) 

CA1703/1 

5670 

(01) 

CA1703/2 

5670 

(02) 

CA-1704/1 

12AU7 

(01) 

6 AU6 

(01) 

CA-1708/1 

5814  A 

(01) 

CA- 1 7 0 8/2 

5751 

(01) 

5 814  A 

(01) 

CA-170 8/3 

5814A 

(01) 

CA-170  8/4 

5751 

(01) 

5 814  A 

(01) 

CA-1709/1 

0B2 

(01) 

5814A 

(01) 

CA-170 9/2 

5751 

(02) 

6 AU6WA 

(01) 

CA-170 9/3 

0B2 

(01) 

CA- 1709/4 

oe2 

(01) 

CA-170  9/5 

0B2 

(02) 

5814A 

(02) 

CA-1710 

12AX7 
5670 
6AK5H 
6 A N5 
6W6GTY 

(02) 

(02) 

(01) 

(01) 

(02) 

2E26 
5763 
0B2 
6AS7G 
0 A2 

(01) 

(01) 

(01) 

(01) 

(01) 

5654 
12AU7 
6 Al5 
6 AU6 

(01) 

(11) 

(02) 

(02) 

B - 9 
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EQUIPMENT  TUEE  TYPES  (NUMBER  USED  SHOWN  IN  PARENTHESES* 


CA-l/’lO/l 

5670 

( ) 

6 Al5 

( ) 

6 A S 7 G 

( ) 

12AU7 

( ) 

b AU6 

( ) 

0 B 2 

( ) 

C A - 1 Q 

12  AX  7 

(01) 

5Y3 

(01) 

5e79 

(01) 

6AL5 

(01 ) 

12AU7 

(01) 

6V6 

(01) 

CA- 1721 

0 A 3 

(01) 

0 A3 

(01) 

0 A 3 

( 01  > 

5R4GY 

(02) 

5R4GY 

(02) 

5V4G 

(01) 

6L6G 

(06) 

6L6G 

(02) 

6L6G 

( Cb) 

6SJ7 

(01) 

b S J 7 

(01) 

6 S J 7 

(01) 

6X4 

(01) 

6X5GT 

(01) 

CA-1722 

E1111P7A 

(01) 

SR4GY 

(04) 

1 AX  2 

(02) 

12  AT  7 

(03) 

12AU7 

(09) 

12AU7 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

5687 

(01) 

6AU3A 

(02) 

6CA4-EZ61 

(01) 

6CA7-EL34 

(04) 

807 

( 02  ) 

CA-1 723 

12AX7 

(05) 

5687 

(03) 

6U8A 

(05) 

CA-1  7<* 

5Y3G 

(02) 

CA-1 745 

5Y3 

(01) 

5670 

(05) 

5 8 1 4 A 

( G 2 ) 

6AH6 

(01) 

7044 

(04) 

CA-1755 

1 2 BY  7 A 

(02) 

2C36 

(01) 

1V2 

(02) 

4MPI 

(02) 

5651WA 

(02) 

5670 

(Ob) 

56  fi  7 W A 

(09) 

5 726 

(02) 

5 81  4 A 

(20) 

6AH6WA 

(02) 

6 Ah  6w  A 

(01) 

6 Al  5W 

( ) 

1 2 AT  7 

(03) 

6 AU6  W A 

(03) 

6BQ5 

(02) 

6e22 

(02) 

604 

(01) 

12AT7WA 

(06) 

6 J 6 W A 

(Cl) 

0 82  WA 

(01) 

6U8A 

(06) 

60  80  WA 

(03) 

6216 

(03) 

CA-1 755A 

12BY7A 

(01 ) 

2B22 

(0  2) 

5651WA 

(01) 

56  87  W A 

(02) 

5726 

(01) 

5814A 

(03) 

6AL5W 

(00) 

6AU6W A 

(01) 

604 

(01) 

Oe2WA 

(01) 

6U8  A 

(03) 

1 2 AT  7 

(02) 

60  8C  WA 

(01) 

6216 

(02) 

C A - 1 7 550 

12EY7A 

( 02  ) 

2C36 

(01) 

1 2 A T 7 

(03) 

4MPI 

(02) 

565 1W  A 

(02) 

5670 

(06) 

56  8 7 WA 

( C 9) 

5726 

(02) 

5814A 

(20) 

6AH6WA 

(02) 

6 AH6W  A 

(01) 

6AL5W 

( ) 

6AU6WA 

(03) 

6 BQ5 

(02) 

6822 

(02) 

6D4 

(01) 

6J6WA 

(01) 

1 2 AT  7W  A 

(06) 

0 6 2WA 

(01) 

6U8A 

(06) 

60  30  WA 

(03) 

6216 

(03) 

1V2 

(02) 

CA-1761 

32  2 

(02) 

CAA -322 

( ) 

CA-1 763 

5Y3GT 

(01) 

5915 

(02) 

6 At_5 

(01) 

12  AX  7 

(01) 

12AU7 

(01) 

0 A2 

(01) 

C A - 1 7 64 

5Y3WGTB 

(01 ) 

5727 

(01) 

6 AL5 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

6AW5A 

(01) 

6X4W 

(01) 

6627 

(01) 

12AU7 

(01) 

CA-1 765/1 

5R4WGA 

(01) 

5670 

(02) 

5725 

(02) 

5726 

(02) 

5751 

(07) 

5814A 

(03  ) 

6AL5W 

(00) 

6AS6W 

(00) 

0 82  W A 

(01) 

0 A2WA 

(01) 

6 0 3 0 W A 

(01) 

6136 

(02) 

CA-1765/2 

12AL5 

(01) 

CA-1 766 

12AU7 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

5654 

(01) 

CA-1 767 

5Y3GT 

(01) 

5654 

(01) 

12AU7 

(02) 

C A - 1 76  8 

5R4GY 

(01) 

12AU7 

(03) 

6C4 

(Cl) 

B - 10 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

: USEO 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

C A- 1 7 6 8 

6L6WGB 

(02) 

CA-1769 

3e28 

( 02) 

8 11 A 

(02) 

CA-1 78 

2051 

6SC7 

(02) 

(02) 

6F8G 

(01) 

6H6 

(01) 

CA-1782 

6AL5 
12  AX  7 

(01) 

(01) 

12AU7 

6X4 

(01) 

(01) 

6AU6 

(02) 

C A- 1 7 85 

6 A Q5 

(02) 

6 AU6 

(02) 

CA-179 

6K6G 

(01) 

6SJ7 

(01) 

CA-183 

6H6 

(01) 

6J5 

(01) 

6 SF  5 

(01) 

C A- 1 8 <« 

5Z3 

(02) 

307 

(03) 

CA-i.869 

4-250  A 
eo7 

(02) 

(05) 

5Z3 
866  A 

(07) 

(06) 

6H6 
872  A 

(01) 

(06) 

CA-187 

1N5GT 

(03) 

C A - 1 8 7 8 

450  TH 
813 

(02) 

(01) 

5 Z 3 

(01) 

807 

(03) 

CA-1 88 

003 

807 

(02) 

(02) 

5Z3 

(01) 

802 

(01  ) 

CA-189 

6 V 6 - G 

(01) 

30  7 

(01) 

CA-1 397 

4-125A 

(02) 

CA-1898 

217C 

(04) 

5R4 

(01) 

CA-19C5 

0 A3 
6E5 
6SL7 

(01) 

(01) 

(04) 

0C3 

6H6 

6SN7 

(01) 

(05) 

(07) 

0D3 
6 SK7 

(02) 

(04) 

CA-193 

6J5 

(01) 

6SJ7 

(01) 

CA-1996 

5Y3 

6V6 

(01) 

(01) 

6J5 

(01) 

6 S J 7 

( 01  > 

CA-2Q2B 

0 C 3 
6V6 

(01) 

(01) 

5 Y 3 

(01) 

6 AU6 

(0  1) 

CA-20  57 

5Y3G 

(01) 

6H6 

(01) 

6SN7 

(02) 

CA-2065 

063 

5Z3 

6F6 

(01) 

(01) 

(01) 

003 

6B4 

6SJ7 

(03) 

(02) 

(01) 

4 -2  50  A 
6C5 
366  A 

(02) 
( 01  ) 
(03) 

CA-20  67 

1614 

3-4 

5U4G 

6C4 

6L6 

(02) 

(01) 

(01) 

(02) 

(Cl) 

2 A3 
5R4GY 
b Al5 
6C8G 
6 SF  5 

(02) 

(Cl) 

(02) 

(01) 

(01) 

2C51 
C 0 3 
12AU7 
6H6 

VR-15G 

(03) 

(02) 

(01) 

(01) 

(00) 

CA-20  68 

1614 
3-4 
6 AL5 
6C8G 
6SF5 

(02) 
(01) 
(02) 
(01) 
(0  1) 

2 A3 
5R4GY 

003 
6H6 
12AU7 

(02) 
(01) 
(02) 
(0  1) 
(01) 

2C51 

5L4G 

6C4 

6L6 

VR-150 

(03) 

(Cl) 

(02) 

(01) 

(00) 

CA-20  7 A 

6AB4 

6C4 

( 01 ) 
(01) 

6 AH6 

(0  1) 

6 AK5 

(02) 

EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USED  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


CA-20  72  A 

2050 

(02) 

6H6 

(01) 

6SN7 

(01) 

CA-20  72 d 

2050 

(02) 

6H6 

(0  1) 

6SN7 

(01) 

CA-2G  7b 

GC3 

(01) 

5Z4 

(01) 

6 AK5 

(02) 

6 J 6 

(01) 

90  0 2 

(01) 

CA-20  76A 

0 C 3 

(01) 

5Z4 

(01) 

6 AK5 

(02) 

6J6 

(01) 

9002 

(01) 

CA-2C  769 

0 C 3 

(01) 

5Z4 

(01) 

6 AK5 

(02) 

6 J 6 

(01) 

900  2 

(01) 

CA-20  77 

5R4GY 

( 01  ) 

6H6 

(03) 

6SH7 

(03) 

6SN7GT 

(03) 

CA-20  79 

1614 

( 02) 

2 A3 

(02) 

2 C51 

(03) 

3-4 

(01) 

5R4GY 

(01) 

5U4G 

(01) 

6AL5 

( 02) 

6C4 

(02) 

6C8G 

(01) 

6H6 

(01) 

0 03 

(02) 

6L6 

(01) 

6SF5 

(01) 

12AU7 

(01) 

VR-150 

(00  ) 

C A- 2 0 90 

2 8 D 7 

(01) 

CA-20  98 

6A(_5 

(02) 

CA-211  A 

0 A 3 

(01) 

12AX7 

(02) 

2 C 5 1 

(02) 

5S4GY 

(01) 

6 AK5 

(05) 

6 AU6 

(02) 

6B4G 

(03) 

6V6GT 

(01) 

6X5GT-G 

(01) 

C A- 2 1 2 A 

003 

(01) 

12AT7 

(03) 

5654 

(03) 

6 A 05 

(01) 

6X4 

(01) 

C A - 2 5 2 0 

12AU7 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

6 AG  5 

(01) 

6AL5 

(01) 

6J6 

(04) 

6173 

(01) 

CA-2521 

2X2A 

(02) 

5CP1 

( ) 

5CF1-A 

( 01 ) 

5R4GY 

(01) 

6 AC  7 

(01) 

6 AG  7 

(01) 

12AU7 

(12) 

6 A(_  5 

(03) 

1 2 AX  7 

(01) 

6L6 

(01) 

12AT7 

(01) 

1614 

( ) 

CA-2522 A 

2C40 

(01) 

6 AK  5 

(06) 

6 AK6 

(02) 

6AL5 

(01) 

6 A Q 5 

(05) 

6AX5 

(02) 

6Y6G 

(02) 

3-4  A 

(01) 

G A2 

(01) 

CA3 

(01) 

CA-25229 

6 A K5 

(11) 

6 AK6 

(03) 

6 Al_5 

(09) 

6 A Q5 

(02  ) 

6 AS6 

(06) 

6 AX  5 

(03) 

6X4 

(02) 

6Y6 

(02) 

8-4  A 

(01) 

0A2 

(02) 

0 A3 

(01) 

CA-2527 

1 2 AT  7 

(01) 

12AU7 

(01) 

12AV7 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

6 AU6 

(01) 

6X4 

(01) 

CA-29G6 

5R4GY 

(02) 

CA-2946 

5Y3GT 

(01) 

6C5 

(0  1) 

6E6 

(01) 

6SJ7 

(01) 

CA-2952 

2X2 

(02) 

3C4S 

(01) 

5R4GY 

(01) 

6C4 

(01) 

604 

(Ul) 

CA-2955 

5Y3GT 

(01) 

6SN7GT 

(01) 

C A - 2 9 6 8 

5U4G 

( 01 ) 

oC5 

(01) 

6SN7 

(05) 

CA-2968A 

5L4G 

(01) 

6C5 

(01) 

6 S N 7 

(05) 

C A - 2 9 6 9 

5U4G 

( 01 ) 

6C5 

(01) 

6SN7 

(05) 

B - 12 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER  USED 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

CA-2972/1 

6AG5 
GL  5 663 

< 0 2 > 
(15) 

12AU7 

(01) 

1 2 A T 7 

(12) 

CA-29  72/2 

5U4G 
VR  10  5 

( 03) 
(00) 

0C3 
6 S J 7 

(02) 

(02) 

6AS7G 

( 03  > 

CA-2974 

5Y3GT 
6S  J7 

(01) 
( 01  ) 

6C5 

(01) 

6F6 

(01) 

CA-29  79 

0 A 3 

(01) 

V R 7 5 

(00) 

CA-2981 

6K6 

(Cl) 

6 SG  7 

(01) 

1 2 AT  7 

(01) 

CA-2989 

VR-1G5 

(00) 

0C3 

(01) 

CA-2990 

12AU7 

(01) 

CA-2995 

0 C 3 
6 A K5 

(01) 

(04) 

12AT7 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

CA-3000 

5W4 
6 J 7 

( ) 
( ) 

5Y3 

( ) 

6F6 

( ) 

CA-3006 

5687 

(Cl) 

6 AU6 

(02) 

CA- 30  22 

2 K25 

(01) 

12AU7 

(05) 

CA-3023 

6AK5W 

(08) 

b J6WA 

(01) 

6101 

( 00  ) 

C A- 30  24 

5687 

6AU6 

(01) 

(03) 

6 A!i5 

(05) 

6 AN5 

(01  ) 

CA- 30  25 

6AK5W 

6J6 

(01) 

(02) 

6 A|_  5 

(01) 

6 AS6 

(01) 

CA-3026 

12AU7 

(01) 

5687 

(01) 

CA-3027 

2 J 51 

(01) 

3B29 

(01) 

5C22 

(01) 

CA- 30  2 8 

3B24W 

(02) 

5R4GY 

(01) 

CA-3029 

5R4GY 

(01) 

12AU7 

(01) 

807 

(01) 

CA-3033 

12AU7 

6AL5 

(02) 

(01) 

5687 
6 AQ  5 

(0  3) 
(03) 

6AH6 
1 2 AT  7 

( 01 ) 
(02) 

CA-3035 

5R4GY 

6AQ5 

0A2 

(02) 

(01) 

(02) 

5651 
6 AS7G 

(02) 

(01) 

5687 

6AU6 

(07) 

(09) 

CA-3036 

5R4GY 
6 AU6 

(02) 

(01) 

5651 

(01) 

6AS7G 

(02) 

CA-3037 

5R4GY 

6AU6 

(01) 

(01) 

5651 

(01) 

6AS7G 

( 01 ) 

CA-30  38 

5R4GY 

6AU6 

(01) 

(01) 

5651 

(01) 

6AS7G 

(02) 

CA-3053 

5687 
12  AT  7 

(01) 

(01) 

6 AH6 

(01) 

6AN5 

(02) 

CA-3054 

4e32 

6AU6 

(02) 

(04) 

5651 

(04) 

6AS7G 

( 11 ) 

CA-30  55 

5R4GY 

6AS7G 

(01) 

(02) 

5651 
6 AU6 

(02) 

(02) 

6 AQ5 
0 A2 

(01) 

(01) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER  UjEC 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

CA-30  5b 

3B2P 

( C 2 ) 

o AS  7G 

(35) 

6 AU6 

(02) 

0 A 2 

(02) 

CA-30  57 

5R4GY 

(03) 

5651 

(0  4) 

6 AS7G 

(04  ) 

6 A Ub 

(04) 

CA-30  58 

5R4GY 

(02) 

5651 

(01) 

6AS7G 

(03) 

6AU6 

(01) 

C A-  30  62 

10KP7 

(02) 

CA-3063 

5932 

(01) 

12AU7 

(0  1) 

1 Z 2 

(02) 

CA-30  64 

5667 

(03) 

6 Ah  6 

(01) 

6 Al5 

(0  7) 

6AN5 

(01) 

6 AQ5 

(02) 

6 AS6 

(01) 

12  AT  7 

( 01 ) 

6 Ai  7G 

(06) 

12  AU7 

(27) 

1 2 AX  7 

(02) 

UP15P 

(00) 

607 

(06) 

CA-30  65 

12  AU7 

(27) 

12AT7 

(01) 

5687 

(03) 

6 AH6 

(Cl ) 

6 Al_  5 

(07) 

6 AN5 

(01) 

6AQ5 

(02) 

6 AS6 

(01) 

6AS7G 

(06) 

1 2 AX  7 

( 02  ) 

UP15P 

(00) 

607 

( 06) 

CA-30  67 

1 2 A T 7 

(03) 

5637 

(01) 

12AU7 

(13) 

1 2 AX  7 

( 01  ) 

0 A2 

(01) 

CA-3100 

2050 

(02) 

BUI 

(01) 

CA-313U 

, 1907 

( ) 

3 718 

(01) 

5949 

(Gl) 

19  44 

(01) 

1856 

(01) 

I95e 

(01) 

CA-3132 

6AK5 

(03) 

6 AS  6 

(03) 

6 Jb 

(02) 

12AU7 

(01) 

CA-31 33 

12AU7 

(01) 

5651 

(01) 

5726 

(01) 

6AK5 

(03) 

12AT7 

(01) 

6 Al  5 

(02) 

6AL5W 

( ) 

6 AQ5 

(01) 

6 AU6 

(01 ) 

062 

(01  ) 

CA-3134 

5R4GY 

(01) 

5687 

(01) 

1258 

< 01 ) 

CA-3135 

2C40 

(01) 

CA-3143 

6AH6 

( 83) 

CA-3147 

12AU7 

(02) 

6 AH6 

(0  7) 

6 AK5 

(03) 

6AN5 

(08) 

6 AS6 

(03) 

6 Jb 

(04) 

CA-3148 

12AU7 

(10) 

6 AK  5 

(04) 

6AS6 

(02) 

6J6 

( 05) 

12AX7 

(02) 

CA-3149 

5687 

(01) 

6 AH6 

(02) 

6 A N5 

(04) 

CA-3152 

5651 

(01) 

6 AN5 

(01) 

6AS7G 

(08) 

6 AU6 

(06) 

CA-3153 

6X4 

( ) 

6X4W 

(14) 

CA-3172 

5651 

(01) 

6AS7G 

(11) 

6AU6 

(08) 

CA-31 73 

3B28 

(03) 

CA-31 75 

5R4GY 

(01) 

5687 

(02) 

6 Ah6 

(06) 

6 A N5 

(03) 

CA- 3176 

5687 

(01) 

6 AH  6 

(03) 

6 AN5 

(07) 

CA-31 77 

5687 

(01) 

12AU7 

(02) 

6 AS6 

(04) 

6 A U6 

(03) 

B - 14 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

USEO 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

CA-3192 

10KP7A 

(03) 

C A- 31 93 

5726 
6AL5 
6AS6 
12  AX  7 

( > 
(02) 
(01) 
(01) 

6AH6 

6AL5W 

12AT7 

807 

(01) 
( ) 
(03) 
(06) 

12AU7 
6 An5 
6J6 

(03) 

(04) 
(02) 

CA-3195 

6AS7G 

(01) 

12AU7 

(03) 

CA-3196 

1B3GT 

607 

(01) 

(01) 

6 AS  7G 

(01) 

6AU6 

(01) 

C A- 32  02 

6AN5 
93  1 A 

(02) 

( ) 

6 AS6 

(01) 

12AU7 

(01) 

CA-3203 

6AS7G 

(02) 

12AU7 

(03) 

CA-3204 

5726 

6AN5 

607 

( ) 
(02) 
(01) 

6 Al5 
6J6 

(01) 

(01) 

6 Al_5h 
80  7 

( ) 
(01) 

CA-3205 

10VP15 

(01) 

CA-3206 

5R4GY 

6AL6 

(02) 

(01) 

5651 
0 A2 

(01) 

(02) 

6 A 5 7G 

(02) 

C A- 32  52 

5687 
6AL5 
6 A Q5 
3RP1 

(01) 

(04) 

(01) 

(01) 

5726 
6 AL5W 
1 2 A T 7 
1Z2 

( ) 
( ) 
(0  1) 
(01) 

6 Ah6 
6 A N5 
6J6 
12AU7 

(01) 
(07) 
(02) 
( 01 ) 

CA-3253 

BUI 

( 04) 

2050 

(09) 

CA-3320 

5R4GY 
6AL5 
60A6 
12  AX7 

(01) 
(00  ) 

(03) 

(04) 

0 A2 
6AL5W 
b Bt6 
12AU7 

(01) 

(00) 

(01) 

(04) 

5726 
6 As  6 
0B2 

(02) 

(01) 

(Cl) 

CA- 3322 

2C51 
6 A K5W 

(01) 
(00  ) 

5654 
6 AS  6 

(01) 

(01) 

6 AK5 
6J6 

( 00  ) 
(01) 

CA-3332 

5R4GY 

6X4 

(01) 

(02) 

12AU7 

12AX7 

(14) 

(20) 

6 A Q5 

(02) 

CA-3341 

12AU7 

(12) 

0 A2 

(01) 

1 2 AX  7 

(09) 

CA-3409A/2 

12AU7 

(01) 

CA-3409A/4 

2C21 
12  AU7 

(01) 

(01) 

6 AK6 
0B2 

(01) 

(01) 

6AL5 

6X4 

(01) 

(02) 

CA-3409A/9 

50C5 

(01) 

CA- 3 40 9/ 1C 

50C5 

(02) 

1 2 AX7 

(01) 

CA-3410 

6 A L5 

(01) 

CA-3410 A 

12AL5 

(01) 

6 Al5 

(01) 

CA-3412 

1 2 AX  7 
6SJ7 

(01) 

(01) 

5Y3GT 

(0  1) 

6F6 

( 01 ) 

CA-3437 

3Q  4 

(02) 

C A- 344  5 

5Y3GT 

(01 ) 

6 AB4 

(02) 

6SN7GT 

(02) 

CA- 3552 

0 A2 

1 2 A V 7 

(01) 

(01) 

082 

5Y3 

(01) 
(0  1) 

1 2 A T 7 
6 AK5 

(Cl) 

(02) 

B 


15 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USEO  SHORN  IN  PARENTHESES! 


r 


CA-3559 

12  A V 7 

(01) 

CA-40  10 

5 J26 

(01) 

6587 

( 01 ) 

CA-4013 

5ei4A 

(01) 

CA-4021 

5Y3 

(02) 

C A- 40  22 

41  7 A 

( 

) 

6AK5W 

( 

) 

CA-4023 

6322 

(03) 

CA-40  24 

5687 

(01) 

CA-40  25 

5R4HGA 

(01) 

5687 

(01) 

6AN5WA 

(01) 

6L6WG8 

( 01  ) 

CA-4028 

TC11 

( 

) 

CA-40  30 

5R4WGA 

(01  ) 

6W4GT 

(01 ) 

C A - 40  33 

12  AT 7W A 

(06) 

CA- 40  34 

5726 

(04) 

12AT7W A 

(04) 

CA-  40  35 

12AT7WA 

(02) 

C A- 40  3b 

5 V46  A 

(01) 

6AS5 

(01 ) 

6080 

( 01 ) 

CA- 40  39 

5R4WGA 

(03) 

6oeo 

(02) 

CA-4043 

5654 

( 

) 

6AK5W 

( 15) 

6AQ5W 

( 

) 

60  05 

(02) 

CA-4044 

12AX7 

(01) 

5 7 25 

(04) 

6AK5W 

( 

) 

12AT7WA 

(03) 

6E07A 

(04) 

CA-4045 

5R4WGY 

(02) 

1 2 AT  7 

(02) 

6080 

(C2) 

CA-4046 

12AX7 

(08) 

5687 

(05) 

6AK5R 

( 

) 

6AS6W 

( 

) 

6C4WA 

(02) 

CA-4  047 

5654 

(02) 

5725 

(01) 

12  AT  7WA 

(01) 

6AU6RA 

(06) 

CA-4043 

5Y3GT 

(01) 

6 A 05  A 

(01  ) 

5Y3 

(01) 

6 AL  5 

(01) 

3 718 

(06) 

4B31 

(01) 

6 AG  7 

(01) 

6 AU6 

(02) 

6DQ5 

(02) 

5654 

(01) 

5842 

(02) 

57-1 

(01) 

2C40 

(01) 

5651 
5 751 
6AQ5W 
6005 

(01) 
(06) 
( ) 
(01) 

5654 

6AK5N 

12AT7 

(06) 
( ) 
(02) 

6BG6G 

(02) 

1 2 AT  7 

(01) 

6 Al5w 

(02) 

5751 

(01) 

6AL5W 

( ) 

5654 

(05) 

6AK5W 

( ) 

5751 

6AU6WA 

(01) 

(01) 

6 AK6 
0 A3 

(01 ) 
(01) 

5651 

(02) 

6AU6WA 

(03) 

5 726 

6 A L 5 W 

6 AIJ6W  A 

(01) 
( ) 
(01) 

5 8 1 4 h A 
6AN5WA 
6C4WA 

(04) 

(01) 

(01) 

5b54 
3 72  7 
6 A N 5 W A 
2021W 
12AU7 

(08) 
(01) 
(02) 
( I 
(01) 

5687 
5814WA 
6 A S 6 R 
6 AU6WA 

(01) 
(03) 
( ) 
(12) 

6 AH  6 
6L6WG8 
b 33  6 

(02) 

(02) 

(02) 

6 AU6 
0 82  W A 
6627 

(01) 
( ) 
(Cl ) 

5654 
5725 
6 A N 5 W A 
6 AU6WA 
12AT7WA 

(14) 

(04) 

(05) 
(11) 
(01) 

5670 
5814WA 
6 AN5WA 
6BG7A 

(01) 

(07) 

(05) 

(06) 

5670 
581 4W A 
6 AN5W  A 
60Q7A 

(01) 
(01) 
(0  1) 
(06) 

5687 
6AK5R 
6 A S6  R 
6C4RA 

(06) 
( > 
( ) 
(02) 

5651 
6 Ah  8 

(02) 

(03) 

1 2 AX  7 
6005 

(03) 
( ) 

EQUIPMENT  TUBE  TYPES  DUMBER  USEC  SHOWN  I N PARENTHESES) 


CA-40  4tt 

633b 

(02) 

CA-4049 

5Y3GT 

( 02) 

b AQ5  A 

(02) 

633b 

(04) 

CA-4051 

5Y3GT 

(01) 

12AX7 

(03) 

6AS6W 

( ) 

6J4 

(01) 

6005 

( ) 

3WP7 

(01) 

CA-4052 

5Y3GT 

(01) 

5725 

(01) 

6 A SbW 

( ) 

0A2 

(01) 

12AT7 

(Cl) 

CA-4060 

OA2WA 

( ) 

5751 

(02) 

CA-40  7 

003 

(01) 

6Q7G 

(06) 

CA-4082 

6 A Q5 

(01) 

6AW8 

(01) 

CA-4C83 

5933 

(08) 

12T7 

(04* 

CA-40  84 

12AU7 

(07) 

6AU6 

(04) 

12AT7 

(11) 

CA-4025 

12AT7 

(04) 

6 AH6 

(01) 

CA-40  8b 

12AT7 

(03) 

6AW8 

(04) 

6627 

(01) 

CA-40  e7 

5R4WGY 

(04) 

ca-40  ea 

6EK4 

(01) 

CA-40  92 

5687 

(01) 

6L6WGB 

(01) 

CA-40  «3 

5R4WGA 

(03) 

6336 

(03) 

CA-40  99 

0A2 

(02) 

5725-6 AS6 

(02) 

CA-4113 

0 A2WA 

(01) 

5FP15A 

(01) 

CA-4114 

5725 

(01) 

6AL5W 

( ) 

6L6WGB 

(02) 

CA-4115 

6AG7 

(02) 

12AT7WA 

(06) 

CA-4116 

6 AH6 

(02) 

OB2 

(01) 

3e28 

(02) 

5651 

(02) 

1 2 Ax  7 

( 04 ) 

6 A W 8 

(04) 

600  5 

( > 

5651 

(01) 

5725 

(02) 

6 AK5 

(0  1) 

6AQ5W 

(Cl  ) 

6 AU6 

(02) 

6 A W 8 

(Cl) 

0 A2 

(01 ) 

12AU7 

(01) 

60  80WA 

(01) 

1 2 A T 7 

(01) 

5651 

(01) 

5687 

(02) 

6 AH  6 

(02) 

6 Al  5 

(02) 

3WP1 

(01) 

b AU6 

(01  ) 

12AU7 

(02) 

60  80 

(01) 

5651W A 

(01) 

5727 

(02) 

2021W 

( 

) 

6626 

(01) 

5Z3 

(01) 

6N7 

(01 ) 

12AT7 

(01) 

12AU7 

(02) 

K1222P19 

(01) 

6AH6 

(04) 

12AX7 

(07) 

b AH6 

(01) 

6AQ5A 

(02) 

12AX7 

(01) 

6005 

( ) 

5687 

(04) 

5751 

(01) 

6AQ5A 

(02) 

6005 

( ) 

6 AG7 

(01) 

6AU6 

(01) 

0 02  W A 

( 

) 

6336 

(05  ) 

5V4GA 

(04) 

12AT7 

(01) 

1AX2 

(02) 

6 AH6 

(07) 

1 2 A T 7 

( 01 ) 

6080 

(01) 

6 AU6 

(02) 

0B2WA 

( ) 

6627 

(02) 

12AT7WA 

(01) 

12AU7A 

(01) 

6AQ5W 

( 

) 

12AT7WA 

(01) 

6005 

(02) 

5726 

(02) 

5814  A 

(0  1) 

6AS6W 

( 

) 

12AT7WA 

(04) 

6 AH  6 

(03) 

1P21 

(01) 

6AQ5W 

( 

) 

6AS7G 

(05) 

0A2 

(03) 

1Z2 

(02) 

6X4  W 

(02) 

60005 

(02) 

B 
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EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USED  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

CA-41 17 

5726 

( 01 ) 

5 81  4A 

(0^) 

5eoi 

(02) 

6AL5W 

( > 

12AT7 

(02) 

6L6WG3 

( ) 

CA-4118 

1Z2 

(02) 

5726 

(0  3) 

6 AG  7 

(02) 

6AH6 

(02) 

3 JP1 

(01) 

6 Al_  5 N 

( ) 

6AQ5H 

( > 

1 2 A T 7 W A 

( 10  ) 

6005 

(01  ) 

CA-4250 

1 2 AX  7 

(01) 

6V6GT 

(0  1) 

6X5GT 

(01) 

C A- 42  50  A 

12  AX  7 

(01) 

6 V6GT 

(01  ) 

6X5GT 

( 01  ) 

CA-427 

6HG 

(01) 

6K6G 

(0  1) 

6SF5 

(01) 

CA-425 

2051 

( 02) 

5Y3G 

(02) 

6F8G 

(01  ) 

6H6 

(01) 

b K6  G 

(01) 

6 SC  7 

(01) 

6SJ7 

(01) 

CA-430 

6 J 5 

(01) 

6SJ7 

(0  1) 

CA-43G1 

5670 

(01) 

CA-43G1A 

56  87 

(01) 

CA-4302 

5670 

(04) 

CA-4303 

5670 

(01) 

5687 

(01) 

CA-4304 

5670 

(03) 

5687 

(02) 

CA-4304A 

56^4 

( ) 

6 AK5 

( ) 

CA-43G5 

5670 

(05) 

5 725 

(01) 

CA-4306 

5670 

(01) 

5687 

(04) 

CA-4306A 

5670 

(01) 

5687 

(01) 

CA-4307 

5670 

(01) 

5687 

(01) 

CA-43C8 

5670 

(01) 

5687 

(02) 

CA-4309 

5670 

(01) 

5687 

(02) 

CA-43G9A 

5670 

(01) 

5687 

(02) 

CA-4310 

5670 

(03) 

5687 

(01) 

5725 

(01) 

CA-4311 

5725 

(01) 

5751 

(01) 

CA-4312 

5654 

(02) 

5670 

(01) 

CA-4313 

5670 

(03) 

CA-4314 

5670 

(03) 

CA-4316 

5751 

(01) 

CA-4317 

56  70 

103 > 

5881 

(02) 

CA-43 1 7 A 

5670 

(04) 

6L6WG9 

(02) 

2C51 

( ) 

CA-4319 

5670 

(02) 

5 72  5 

(01) 

CA-4319A 

5670 

(02) 

5725 

(01) 

CA-4321 

5654 

(02) 

5670 

(01) 

CA-4323 

5654 

(03) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

DUMBER 

USED 

SHOWN  IN  1 

PARENTHESES) 

CA-4329 

407 

(01) 

4 0 8 A 

(02) 

CA-4338 

5654 

(01) 

5670 

(01) 

C A - 4 3 3 9 

5654 

(01) 

5670 

(01) 

CA-4340 

5654 

(01) 

5670 

(01) 

CA-4341 

5654 

( ) 

5670 

( ) 

6 AK5 

(01) 

2C51 

( 01 ) 

CA-4353 

5670 

(01) 

CA-4354 

5670 

(02) 

CA-4355 

5670 

(02) 

CA-4356 

5670 

( 02) 

CA-4357 

5670 

( > 

2C51 

(02) 

CA-4361AA 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361AB 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361 AC 

567C 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C5 1 

(02) 

CA-4361A0 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361AE 

40  7A 

(02) 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-4361AF 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361 AG 

2C51 

(02) 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4361AH 

5670 

( ) 

40  7A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361 A J 

40  7 A 

(02) 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA- 43  61 A K 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361AL 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361AM 

5670 

( > 

40  7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361AN 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361AO 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2 C51 

(02) 

CA-4361 AQ 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2 C5 1 

(02) 

CA-4361AR 

40  7 A 

(02) 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-4361 AS 

40  7A 

(02) 

5670 

( ) 

2 C 51 

(02) 

CA-4361A1 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-43618 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(0  2) 

2 C 5 1 

( 02  > 

CA-4361C 

5670 

( ) 

407  A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-43610 

5670 

( ) 

40  7 A 

(02) 

2 C 5 1 

( 02  ) 

CA-4361E 

5670 

( ) 

40  7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361F 

5670 

( ) 

4 0 7 A 

(02> 

2C51 

(02) 

CA-4361G 

5670 

( ) 

2 C51 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4  561H 

2C51 

(02) 

5670 

( ) 

40  7 A 

(02) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

NUMBER  USED 

SHOWN  IN  PARENTHESES) 

CA-4361 J 

5670 

> 2C51 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4361K 

5670 

) 2C51 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

C A-4361L 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361M 

5670 

) 40  7A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361Y 

5670 

1 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4361Z 

5670 

> 40  7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362A 

5670 

) 4 0 A 7 

(02) 

2C51 

(02) 

CA- 4 3 62  A A 

5670 

) 2C51 

(02) 

40  7A 

(02) 

CA-4362AB 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA- 43  62  AC 

5670 

) 40  7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362A0 

5670 

» 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362AE 

5670 

) 2C5 1 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4362AF 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4  362AG 

40  7 A 

02)  5670 

( ) 

2C5 1 

(02) 

CA-4362AH 

5670 

> 407  A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362AJ 

5670 

) 2C51 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4362AK 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362AE 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362AM 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362 AN 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362AP 

5670 

> 4 0 7 A 

(02) 

2 C 51 

(02) 

CA-4362AQ 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362AR 

5670 

) 2C51 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4 J62A5 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-43623 

5670 

) 2C51 

(02) 

40  7A 

(02) 

CA-4362C 

5670 

) 2C51 

(02) 

407  A 

(02) 

CA-43620 

40  7 A 

02)  5670 

( > 

2 C 5 1 

(02) 

CA-4362E 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

C A-4  3 62  F 

5670 

) 4 0 7 A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362G 

56  70 

) 40  7A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362H 

5670 

) 40  7A 

(02) 

2C51 

(02) 

CA-4362 J 

5670 

) 2C51 

(02) 

407  A 

( 02  ) 

CA-4362K 

5670 

) 2 C 5 1 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4362L 

567C 

) 2C51 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USEC 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

CA-4362M 

5670 

( 1 

2 C 5 1 

(02) 

40  7A 

(02) 

CA-4362Y 

5670 

( ) 

2 C 51 

(02) 

40  7A 

(02) 

CA-4362Z 

5670 

( > 

2C51 

(02) 

4 0 7 A 

(02) 

CA-4368A 

5654 

6AK5 

( > 
(01) 

5670 
2 C 5 1 

( ) 

(02) 

5687HA 

(01) 

CA-4368D 

5654 

6AK5 

( ) 
( 01 ) 

5670 

2C51 

( ) 
(02) 

5 6 8 7 W A 

(01  ) 

CA-4368C 

56  54 
56  67WA 

( ) 
(01) 

2C51 

6AK5 

(02) 

(01) 

5670 

( ) 

CA-43680 

5654 

5687WA 

( ) 
(01 ) 

5670 
6 AK5 

( ) 
(01) 

2C51 

( 02  ) 

CA-4368E 

5654 
6 A K5 

( ) 
(01) 

5670 

2C51 

( ) 
(02) 

5637WA 

(01) 

CA-4368F 

5654 

6AK5 

( ) 
(01) 

5670 
2 C51 

( ) 
(02) 

5637WA 

(01) 

CA-4368G 

5654 
6 A K5 

( ) 
(01) 

5670 
2 C 5 1 

( ) 

(02) 

5 6 8 7 W A 

(01 ) 

CA-4368H 

5654 

6AK5 

( ) 
(01) 

5670 

2C51 

( ) 
(02) 

5 6 8 7 W A 

(01) 

CA-4368L 

5654 

2C51 

( ) 
(02) 

5670 
6 AK5 

( ) 
(01) 

5 6 3 7 W A 

(01) 

CA-4368M 

5654 

2C51 

( > 
(02) 

5670 
6 AK5 

( ) 
(Cl) 

5687WA 

(01) 

CA-4369A 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-4369B 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-4369C 

2C51 

(02) 

5670 

( ) 

CA-43690 

5670 

( ) 

2 C 51 

(02) 

CA-4369E 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-4369F 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-4369G 

5670 

( ) 

2 C51 

(02) 

CA-4369H 

567 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-4369L 

5670 

( ) 

2 C51 

(02) 

CA-4369M 

2C51 

(02) 

5670 

( ) 

CA-4370-A 

5654 

( ) 

6 AK  5 

(02) 

CA-4370-8 

6 AK5 

(02) 

5 654 

( > 

CA-4370-C 

5654 

( ) 

6AK5 

(02) 

CA-4370-0 

5654 

( ) 

6AK5 

(02) 

CA-4370-E 

5654 

( > 

6 AK5 

(02) 

CA-4370-F 

5654 

( ) 

6AK5 

(02) 

CA-43  70-G 

5654 

( ) 

6 AK  5 

(02) 

B - 21 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMOER 

UitO  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

CA-43  70-H 

6AK5 

( 0 2 > 

5654 

( ) 

CA-43  7G-L 

56  54 

( ) 

o AK5 

(02) 

CA-43  70-M 

5654 

( ) 

6 AN  5 

(02) 

CA-43  70-09 

5654 

< ) 

6 AN  5 

(02) 

CA-4570-10 

5654 

( ) 

6 An  5 

(02) 

CA-43  71  A 

56  54 

(01) 

CA-43  71d 

5654 

(01) 

CA-43  71C 

5654 

(01) 

CA-4372A 

5670 

(02) 

CA-43  729 

5670 

(02) 

CA-43  72C 

5670 

( 02) 

CA-43  73A 

56  70 

( 01 ) 

5654 

(02) 

CA-43  74 

5670 

(05) 

CA-43  75 

56  54 

( > 

o A N 5 

(02) 

CA-43  76A 

9 

5654 

(00  ) 

6 AN 5 

(03) 

CA-43  769 

5654 

(00) 

o A N 5 

(0  3) 

CA-43  77 

5651 

(01) 

5670 

(02) 

CA-43  78 

5670 

( ) 

2C51 

(02) 

CA-43  79 

5670 

2C51 

( ) 
( ) 

5687 

( ) 

5687WA 

( ) 

CA-43  £0 

5667 

6AS7G 

( 01 ) 
(04) 

5751 

5R4-GY 

(03) 

(02) 

5651 

(03) 

CA-4  3 8 3 

5751 

6136 

(01) 

(01) 

6L  6 WG  8 
6 33  6 A 

(01) 

(02) 

5651 

(01) 

CA-44C3 

56e7 

(01) 

5654 

(04) 

QK-623 

(01) 

CA-4405 

5654 

QK-623 

(09) 

<01> 

5670 

(0  1) 

5687WA 

(01) 

CA-4409 

40  7 A 

(01) 

4 0 6 A 

(01) 

CA-4417 

5670 

6X5GT/G 

(05) 

(Cl) 

5686 

(01 ) 

5654 

(01) 

C A - 44  30 

5670 

(03) 

CA- 4431 

40  7A 

(03) 

C A - 44  35 

5670 

(02) 

5 68  7 W A 

(01) 

2C51 

(00  ) 

CA-4435A 

5670 

(02) 

5687W A 

(01) 

2C51 

(00) 

CA-4436 

5670 

(02) 

CA- 4438 

40  7 A 

(02) 

40  8 A 

(02) 

CA-4439 

5654 

( ) 

o AN5 

(04) 

B 


22 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USED 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

CA-4440 

5670 

(02) 

5687 

(03) 

5654 

(04) 

CA-446 

42 

(01) 

6C6 

(01) 

6Z4 

(01) 

76 

(01) 

80 

(01) 

CA-4460 

5915 

(04) 

6 AG5 

(01) 

6AG7 

(02) 

6 AH6 

(02) 

6 AK  6 

(01) 

6Al  5 

(04) 

6AU6 

(02) 

12AU7 

(01) 

60  80 

(02) 

12AT7 

(07) 

12BH7A 

(01) 

GL5651 

(01 ) 

CA-4488 

5654 

(02) 

5670 

(02) 

CA-4489 

5670 

(02) 

5654 

(02) 

CA-4490 

5670 

(02) 

5654 

(02) 

CA-4491 

5670 

(01) 

2C51 

( ) 

CA-4492 

5654 

(03) 

6 AK5 

( ) 

CA-4493 

5654 

(03) 

6 AK5 

( ) 

CA-4499 

40  8 A 

(03) 

7370 

(02) 

CA-4499/A 

40  8 A 

(03) 

7370 

(02) 

CA-4499/0 1 

40  8A 

(03) 

7370 

(02) 

CA-4508 

40  7 A 

(01) 

408A 

(09) 

7370 

(01) 

CA-4537 

567C 

(01) 

5687 

(01) 

5654 

( ) 

6AK5 

(03) 

CA-4605 

5651 

(01) 

6 AU6 

(03) 

6080 

(08) 

CA-4607 

CA2 

(00) 

5725 

(03) 

5963 

( 11 ) 

5965 

(12) 

6AS6W 

(00) 

6 AU6 

(02) 

12  AX  7 

(03) 

0 04 

(01) 

6073 

(01) 

60  80 

(02) 

6887 

(01) 

7119 

(02) 

CA-4608 

5963 

(01) 

5965 

(14) 

6 Al5 

(01) 

6AS6 

(01) 

6 AU6 

(01) 

6U8 

(04  ) 

60J8 

(01) 

60  80 

(01) 

CA-4610 

6AL5 

(01) 

6 AN8 

(01) 

1X29 

(02) 

6AU5GT 

(01) 

5651 

(01) 

6AU3 

(01) 

60H6 

(04) 

6 CL6 

(04) 

6CJ8 

(15) 

12  AX7 

(01) 

6U8 

(01) 

6197 

(02) 

6485 

(03) 

5 AMP 

(01) 

eccee 

(00) 

12B4A 

( 12) 

CA-4610/0  1 

12AU7A 

(01) 

b AN  8 

(01) 

6 D J 8 

(0  8) 

ECC88 

(00) 

CA-4611 

2622 

(01) 

CA-4612 

5725 

(02) 

5963 

(04) 

5965 

(02) 

6AS6W 

(00) 

6 AU6 

(01 ) 

C A2 

( ) 

6073 

(01) 

6080 

(01) 

6146 

(01) 

7119 

(01) 

CA-4612A 

5725 

(02) 

5963 

(U4) 

5965 

(02) 

6 A S6W 

(00) 

6 AU6 

(01  ) 

C A2 

( ) 

60  73 

(01) 

60  80 

(01) 

614  6 

(01) 

7119 

(01) 

CA-4612/0 1 

5963 

(07) 

5964 

(06) 

5965 

(01) 

B - 23 
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I II  III  I 

EQUIPMENT  TUBE  TYPES  (NUMBER  USEO  SHOWN  IN  PARENTHESES* 


CA-4613 

2C39A 

(01) 

5651 

(01) 

CA-4614 

6 AH6 

(01) 

6 AU6 

(01) 

12AT7WA 

(01')' 

CA-4619 

5963 

(01) 

6AL5W 

(01) 

6AQ5W 

(01) 

5651 

(01) 

CA-4624 

5749 

( ) 

6BA6W 

( ) 

6074 

( ) 

CA-4625 

5749 

(01) 

6BA6W 

(00) 

0B2 

(00) 

CA-4628 

5654 

(01) 

5670 

(01) 

CA-4628A 

6AK5W 

(00) 

5670 

(01) 

CA-4629 

2C39A 

(03) 

CA-4631 

5965 

(01) 

CA-4631A 

5965 

(01) 

CA-4632 

5963 

( ) 

12  AX  7 

( ) 

6197 

( ) 

CA-4632A 

5963 

( ) 

6060 

( ) 

6197 

( ) 

CA-4637 

6AK5W 

(00) 

5670 

(01) 

CA-4636 

2C39A 

(01) 

CA-4639 

5963 

(01) 

5654 

(01) 

CA-4640 

5726 

(01) 

6AL5W 

(00) 

CA-4641 

5915 

(02) 

6AU6 

(02) 

7119 

(04) 

CA-4641A 

5915 

(02) 

6AU6 

(02) 

7119 

(04) 

CA-4642 

5651 

(01) 

5965 

(03) 

CA-4643 

5915 

(01) 

6AQ5 

(00  ) 

CA-4644 

5915 

( > 

6 AU6 

( ) 

E95P 

( ) 

12AX7 

(01) 

6080 

(03) 

5V3GT 

(01) 

6AQ5W 

(00) 

0 A3 

(01) 

6005 

(02) 

5963 

(02) 

5965 

(01) 

6AL5W 

(01) 

6AQ5W 

(01) 

6AU6 

(05) 

6AU6 

(04) 

6060 

(01) 

5963 

( 

) 

6AU6 

( ) 

0B2 

( 

) 

6X4W 

( ) 

5963 

(01) 

6 AU6 

(01) 

6X4W 

(01) 

6074 

(02) 

6AK5W 

(00) 

6J4WA 

(01) 

5654 

(01) 

6J4WA 

(01) 

5964 

( 

) 

5965 

( 

) 

6080 

( 

) 

6146 

( 

) 

5964 

( 

) 

5965 

( 

) 

12AX7 

( 

) 

6146 

( 

) 

5654 

(01) 

6 J4WA 

(01) 

5965 

(02) 

6 AG5 

(01) 

6887 

(0  1) 

5963 

(01) 

6AK5N 

( 00  ) 

5654 

(03) 

1 2 AX  7 

(01) 

5963 

(03) 

5965 

(03) 

1 AX  7 

(02) 

6e87 

(02) 

5963 

(03) 

5965 

(03) 

1 AX7 

(02) 

6887 

(02) 

5915 

(03) 

5963 

(05) 

7119 

(08) 

5963 

(16) 

5965 

(03) 

6005 

(01) 

7119 

(03) 

5965 

( 

) 

5654 

( ) 

697 

( 

) 

1 2 AX  7 

( ) 

B - 24 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

USEC  SHORN 

IN 

PARENTHESES) 

CA-4645 

5963 
1 2 AX  7 

(01) 
( 02) 

5 965 

(11) 

6887 

(03) 

C A - 4 64  5 A 

5963 

6887 

(01) 

(03) 

5965 

( 11  ) 

1 2 AX  7 

(02) 

CA-4646 

5670 

6197 

(02) 

(02) 

5965 

12AX7 

(04) 

(04) 

6 AU6 

(01  ) 

CA-4646A 

567C 

6197 

(02) 

(02) 

5965 

12AX7 

(04) 

(04) 

6 AU6 

( 01  ) 

CA-4647 

5964 

(02) 

5965 

(02) 

CA-4647A 

5964 

(02) 

5965 

(02) 

CA-4648 

5725 

6AG5 

(03) 

(09) 

5963 
6 AS6W 

(02) 

(00) 

5965 

6887 

(05) 

(03) 

CA-4648 A 

5725 
6 AG5 

(03) 

(09) 

5963 
6 A S 6W 

(02) 

(00) 

5965 

6887 

(05) 
(0  3) 

CA-4653 

5915 

6AU6 

(01) 

(01) 

5964 

(01) 

5965 

(05) 

CA-4657 

26922 

(03) 

5654 

(02) 

CA-4658 

5965 

(01) 

5654 

(01) 

6AK5H 

(00) 

CA-4659 

6 AG5 
6 A U6 

(06) 

(01) 

o AG5 
6197 

(06) 

(01) 

6 AU6 

6197 

(01  ) 
(01) 

CA-4661 

5963 

6ee7 

(10) 

(01) 

5965 

(01) 

6 AU6 

(09) 

CA-493 

CD3 

5T4 

6F6 

6J5 

6SJ7 

829 

955 

(01) 

(01) 

(01) 

(01) 

(01) 

(02) 

(02) 

2 A3 

5U4G 

6H6 

6K5 

6V6 

8 32 

(01) 

(02) 

(01) 

(01) 

(01) 

(01) 

316 

6C5 

6H6 

6S  p5 

7C5-LT 

955 

(01) 
(02) 
(01) 
(01) 
(0  3) 
(02) 

CA-5003 

6 A K6 
12AU7 

(01) 

(01) 

5V3GT 

(01) 

6 AU6 

( Cl  ) 

CA-50Q5 

3B2  8 

(02) 

8 1 1 A 

(02) 

CA-5006 

12  AX  7 

(01) 

5R4GY 

(01) 

6V6GT 

( 02  ) 

CA-5010 

5725 
6AL5W 
60  A6W 
VR 150 

(04) 

(00) 

(00) 

(00) 

5726 

6AS6W 

5651WA 

003 

(05) 

(00) 

(01) 

(02) 

5749 
6 AU6  h A 
6201 

(02) 

(06) 

(07) 

CA-50 10/1 

5931 
0 A2WA 

(01) 

(01) 

5651WA 

6X4W 

(02) 

(01) 

6 AU6W A 
6 0 80  W A 

(01) 

(01) 

CA-5010/2 

5726 

(01) 

6AL5W 

(00) 

CA-50 10/3 

5726 

(01) 

6 Al  5W 

(00) 

6J4HA 

(01) 

CA-50 10/3  A 

5726 

(01) 

6AL5W 

(00) 

6 J4W  A 

(01) 

CA-50  33 

0A2 

12AX7 

6BA6 

(01) 

(01) 

(01) 

0B2 

5Y3GT 

(01) 

(01) 

12AU7 

6AU6 

(01) 

(02) 

CA-504 

6C5 

(02) 

84 

(01) 

CA-50  5 

6 AG7 

(03) 

84 

(01) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUM3ER 

USEC  SHORN 

IN 

PARENTHESES) 

CA-547 

HKE57B 

(02) 

5 Z 3 

(01  ) 

6H6 

( 01 ) 

C 4-55  7 

1 S 5 

( C2 ) 

CA-55  « 

IS  5 

(01) 

CA-55S 

6H6 

64 

(01) 

(01) 

6Kb 

(01  > 

bSF5 

(01  > 

CA-562 

0 C 3 
eo7 

(02) 

(02) 

5Z3 

(01) 

602 

(01) 

CA-575 

6F6 

(01) 

6J7 

(02) 

84 

(01  ) 

CA-594 

6H  6 
80 

( 01 ) 
(01) 

b L 7 

(02) 

6SN7GT 

(02) 

CA-612 

VR  150 
6N7 

(01) 

(01) 

5Z3 

o S J 7G  T 

(01) 

(01) 

6F6G 

6SN7GT 

(Cl  ) 
(01) 

CA-fcl  4 

6F  8G 

(01) 

84 

(0  1) 

CA-624 

6SL7GT 

(01) 

b V6GT 

(02) 

BOG 

(01) 

CA-625 

6H6 

80 

(01) 

(01) 

6L7 

(02) 

6SN7GT 

(02) 

C A -62  7 

2051 

6K6G 

eo 

(02) 
(01  ) 
(02) 

6 F 8 
b SC  7 

(02) 
(0  1) 

6 H6 
6SJ7 

(01  > 
(01) 

CA-62e 

6H6 

84 

(01) 

(01) 

6K6GT-G 

(01) 

6 S J 7 

(01) 

C A- 635 

6J5 

(01) 

6 S J 7 

(01) 

84 

(01) 

CA-654 

5Z3 

6F6 

(01) 

(01) 

6 A3 
6 S J 7 

(02) 

(01) 

6C5 

(01) 

CA-655 

6C5 
5 Z 3 

(01) 

(01) 

0L6WGB 

(02) 

6SC7 

(01) 

CA-656 

611 

(02) 

3 66  A 

(02) 

C A - 65  7 

805 

(02) 

866-A 

(02) 

CA-663 

6H6 

(01) 

605 

(02) 

6 66  A 

(02) 

C A - 6 6 5 A 

6C5 

6SN7GT 

(01) 

(01) 

5Z3 

(01) 

6L6RG9 

(02) 

CA-68C 

6F6 

6SJ7-GT 

(01) 

(00) 

6F6-G 

6Z4 

(00) 

(00) 

6 S J 7 
84 

(02) 

(01) 

CA-684 

5Z3 

6V6GT-G 

(01) 

(02) 

6VGT/G 

(02) 

5Z3 

(01) 

CA-685 

6AD7G 

6V6GT7G 

( ) 
( ) 

VR-105-30 

5Z3 

( ) 
( ) 

6 S J 7 

( ) 

CA-686 

6SC7 

(10) 

CA-6  34 

6SN7GT 

(01) 

6V6GT 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

CA-700 

2051 

(02) 

5Z3 

(01) 

6F8G 

(02) 

B 


26 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES! 


CA-700 

6H6 

(01) 

6K6G 

(03) 

6 SC  7 

(02) 

6SJ7 

(03) 

CA-733 

6C5 

(01) 

6 SF5 

(02) 

80 

(01) 

C A- 756 

6J5 

(01) 

6SF5 

(02) 

6X5GT/G 

(01) 

CA-758 

6C5 

(01) 

6 SF5 

(02) 

80 

(01) 

CA-771 

6H6 

(01) 

6L7 

(02) 

6SN7GT 

(02) 

80 

(01) 

CA-886 

15  0 0 T 

(02) 

4-250  A 

(02) 

523 

(07) 

6H6 

(01) 

807 

(05) 

8 6 6 A 

(06) 

8 72  A 

(06) 

CA-927 

6J7 

(01) 

6 K 7 

(01) 

6L7 

(01) 

CA-928 

6 J 7 

(01) 

6K  7 

(01) 

6L7 

(01) 

CA-932 

6C5 

(02) 

6F6 

(01) 

6H6 

(01) 

6K  7 

(03) 

6Q7 

(01) 

CA-974 

6C5 

(02) 

CA-986 

6AB4 

(01) 

6 AK5 

(02) 

6 Al5 

(01) 

6 A Q5 

(01) 

6 AQ6 

(01 ) 

6 BF6 

(01) 

66H6 

(05) 

6BJ6 

(0  4) 

6H6 

(01) 

6J6 

(01) 

5U4G 

(01) 

VR-105 

(01) 

6SN7 

(01) 

C A- 9 8 8 

5Z3 

(01) 

6 B 8 

(02) 

6 K 7 

(08) 

6K8 

(02) 

6 S J 7 

(04) 

6 S N 7 

(04) 

6V6GT-G 

(02) 

CA-994 

6C5 

(01) 

6H6 

(02) 

6J7 

(01 ) 

6K7 

(03) 

oL  7 

(01) 

6SJ7 

(Cl) 

6SK7 

(03) 

CA-995 

80 

(02) 

CA-996 

6V6-GT 

(03) 

80 

(01) 

CA-597 

003 

(01) 

6C5 

(01) 

6F55 

(01) 

6F8G 

(01) 

6J5 

(02) 

6K8G 

(01) 

CA-997 

6V6 

(01) 

30 

(01) 

FA-2602 

60C5 

(02) 

620  1 

(01) 

668  7 

(01) 

7062 

(09) 

5726 

(01) 

FA-2603 

5726 

(01) 

5654 

(08) 

FA-2604 

7062 

( 05) 

7119 

(02) 

FA-2605 

7062 

(05) 

7119 

(0  3) 

FA-2606 

6AS7GYB 

(03) 

6 33  6 A 

(01) 

FA-2607 

12AU7 

(01) 

6 OQ5 

(01) 

7119 

(01) 

FA-2608 

1 2 1 8 A 

(01) 

2 C 3 9 A 

(03) 

6683 

(01) 

6922 

(Cl) 

FA-2609 

1218  A 

(01) 

6688 

(01) 

6922 

(01) 

2C39A 

( 03  ) 

B - 27 


r 


i 


I 

K 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USEO  SHOWN 

IN  PARENTHESES) 

FA-2610 

1210A 

(01) 

6688 

(01) 

6922 

(01) 

2C39A 

( 03) 

FA-2611 

1 2 1 8 A 

(01) 

6688 

(01) 

6922 

(01) 

2C39A 

(03) 

FA-2612 

SAL69A 

(01) 

FA-2613 

SAL89A 

(01) 

FA-2616 

0 G 3 

(01) 

5 65  4 

(01) 

6AS7GYB 

( 01 ) 

6CA7 

(01) 

7534 

(0  1) 

082 

(02) 

FA-2619 

6173 

(01) 

FA-2620 

6 AH6 

(01) 

6 BQ  5 

(02) 

6 C A 7 

(01) 

5725 

(06) 

7062 

(12) 

7119 

(02) 

5AMP2A 

(01) 

12AU7 

(05) 

EC3  4 

(00) 

5642 

(02) 

0B2 

(01) 

FA-2621 

12AU7 

(08) 

6688 

(03) 

6922 

(08  ) 

7119 

(11) 

FA-2622 

5654 

(02) 

0G3 

(01) 

6J4WA 

(02) 

FA-2622 

7062 

(04) 

7119 

(04) 

7486 

(02) 

7643 

(01) 

5725 

(02) 

0 5 A 2 

( 00  ) 

FA-2624 

5654 

(01) 

6 AS7GYB 

(03) 

5651 

(03) 

ECC83 

(00  ) 

1 2 AX  7 

(02) 

FA-36C0 

1 2 AX  7 

(01) 

6V6GTA 

(01) 

5V3GT 

(01) 

FA-3622 

12  AT  7 

(01) 

0 A2 

(15) 

5998 

(02) 

FA-36  74 

6AL5W 

(01  > 

12AX7 

(01) 

FA-3674/4 

1 2 AX  7 

( 01 ) 

6 Ai_5W 

(0  1) 

FA-40  95 

1 2 A T 7 

(11) 

5R4WGY 

(03) 

5687WA 

(02) 

6 AH6 

(01 ) 

6 AS6 

(10  ) 

6 A W 9 A 

(03) 

63  36  A 

(02) 

6627-0B2W 

(04) 

FA-4200 

56e7 

(01 ) 

6CL6 

(03) 

G A2 

(02) 

CE2 

(01) 

12AT7 

(01) 

FA-4201 

MA-356 

(04) 

FA-4202 

5814 

(08) 

6 AS6W 

( > 

5725 

(06) 

FA-4203 

6 A N 5 W A 

(05) 

6 AU6WA 

(0  3) 

6829 

(54) 

5687WA 

(28) 

FA-4208 

5784 

(18) 

5814WA 

(06) 

1 2 A T W A 

(20  ) 

5670 

(09) 

5687 

(12) 

G1319PQ03 

(04) 

US  N-66  6 6 A 

(60  ) 

FA-4209 

5861 

(99) 

5 881 

(17) 

12  AX7 

(38  ) 

5651 

(10  ) 

0 82 

(10  ) 

FA-4210 

6 A Q5 

(06) 

6X4 

(10) 

FA-4211 

6AQ5-A 

(02) 

6L  6-G  C 

(12) 

FA-4212 

5Y3-GT 

(02) 

6l6 -G  3 

(22) 

FA-4213 

6AN5WA 

(05) 

6 AU6W A 

(0  3) 

6e29 

(54) 

56  67WA 

(28) 

FA-4215 

USN-6688 A 

(60  ) 

5784 

(18) 

5 8 1 4 K A 

(06) 

B - 28 


v 


EQUIPMENT 

TL  BE  TYPES 

( NUMBER 

: usec 

jHOWN  IN 

PARENTHESES) 

FA-4215 

5670 

01019P0G3 

(09) 

(04) 

5687 

(12) 

1 2 AT  N A 

(20  ) 

FA-4718 

12  AT  7 

6AS6 
6AU6 
0 B 2 

(08) 
(01) 
(01) 
( 01 ) 

b Al  5 
oAU5 
12AU7 
1X2  A 

(02) 
(0  1) 
(01) 
(02) 

6 AQ5 
6 AU5GT 
6X4 
5V4 

(04  ) 
(03) 
(01 ) 
(02) 

FA-4725 

5949 
1 E 58  A 
65  C 3 

(01) 
( ) 
(01) 

1907 

5586 

( ) 
(02) 

wi  3oe 
W2905 

<01  > 
( > 

FA-4725A 

5549 
Ml  30  8 
55e6 

(01) 

(01) 

(02) 

190  7 
AZ  905 

( ) 
( ) 

1 85  8 A 
650  3 

( ) 
( Cl ) 

FA-4726 

12AU7 

(02) 

6130 

(01) 

FA-4727 

12  AX  7 

(02) 

5 651 

(03) 

6550 

(01) 

FA-4728 

6503 

(01) 

FA4728 

Y638  * 

(01) 

FA-4729 

6AU6WA 

5651 

(Cl) 

(01) 

0 A2 
0B2 

(01) 

(02) 

7044 

5751 

(02) 

(01) 

FA-4729A 

0 A 2 
7044 

(01) 

(02) 

6AU6WA 

082 

(01) 

(02) 

5651 

5751 

(01 1 
(Cl ) 

FA-47293 

0A2 

7044 

(01) 

(02) 

5651 

5751 

(01) 

(01) 

6 AU6  h A 
0B2 

(01 ) 
(02) 

FA-4731 

12  AU7 

(07) 

FA-4732 

39  5 A 

(10) 

FA-4735 

5842 

(02) 

6 AK  5 

(0  1) 

5670 

(02) 

FA-4736 

5965 

12AX7 

5670 

(02) 

(01) 

(02) 

6 AH  1 6 

6 AS6 

(02) 

(02) 

6 A K 5 
6V6GT 

(05) 
(01 ) 

FA-4741 

6AL5 
12  AX  7 

(01) 

(02) 

12AU7 

(01) 

6 A J5 

(02) 

FA-4741 A 

12  AU7 
1 2 AX  7 

(01) 

(02) 

o AL5 

( 01 ) 

6 A Q5 

(02) 

FA-4743 

6 A K5 

12AU7 

5670 

(01) 

(02) 

(01) 

6AL5 
6 AU  b 

(01) 

(01) 

6 A S6 
1 2 Ax  7 

(02) 
( 01 ) 

FA-4744 

6AK5 

(04) 

6 AS6 

(02) 

12AU7 

(01) 

FA-4744A 

6 A K5 

(04) 

6AS6 

(02) 

12AU7 

(01) 

FA-4745 

5763 
6 AU6 

(01) 

(01) 

6 Al5 
12AU7 

(03) 

(11) 

6 AS  6 

(02) 

FA-4747 

6336A 

(02) 

5651 

(01) 

5751 

(01) 

FA-4748 

0 A2 

7044 

002 

(01) 

(01) 

(02) 

6AU6W A 
5651 

(01) 

(01) 

6528 

5751 

(02) 

(01) 

B - 29 


equipment 

TLBE  TYPES 

( NUMOER 

USEC,  SHORN 

IN 

PARENTHESES) 

FA-4748A 

5651 

6528 

5751 

(01) 
( 02  ) 
( 01 ) 

6 AU6WA 
7044 

(01) 

(01) 

0 A2 
GB2 

( 01 ) 
(02) 

FA-4749 

0 A# 
5751 

(01 ) 
(01) 

t>550 

(01) 

5651 

(01  ) 

FA-475o 

5670 

5725 

(01) 

(02) 

6 AK  5 

(02) 

6 AN5 

( G 2 ) 

FA-4754 

6 A K5 
6 A N5 

( 04) 
(02) 

5670 
1 2 A X 7 

(04) 
(01 ) 

6 Al5 
12AU7 

( 01  ) 
( 03  ) 

FA-4754A 

6AK5 
56  70 

(04) 

(04) 

6 Al  5 
12AX7 

(01) 

(01) 

6 AN  5 
12AU7 

(02) 
(03  > 

FA-47543 

12AU7 
6 A N5 

(03) 

(02) 

6 A K5 
1 2 AX  7 

(04) 
( 01  ) 

6 A L 5 
5670 

(01) 

(04) 

FA-4756 

6 AH6 

(04) 

5670 

(02) 

FA-4757 

6 A h6 
6AS6 

(01 ) 
(01) 

6Al5 

(01) 

6AN5 

(01) 

FA-475B 

6AK5 

6EN6 

(03) 
(01 ) 

6 AN  5 

(03) 

6 AS6 

(04) 

FA-4759 

6 A K5 
6AU6 

(05) 

(06) 

6 AN5 

(02) 

6 A S6 

(04) 

FA-4759A 

6 A K5 
6AU6 

(05) 

(06) 

6 An 5 

(02) 

6 ASS 

(04) 

FA-47593 

6 A K5 
6 AU6 

(05) 

(06) 

6 An5 

(0  2) 

6AS6 

( 04) 

FA-4759C 

6 A K5 
6AU6 

(05) 

(06) 

6 AN  5 

(02) 

6 AS6 

(04) 

FA-47590 

6 A«5 
6AU6 

(05) 

(06) 

6 AN  5 

(02) 

6AS6 

(04) 

FA-4760 

6 A K5 
6AS6 

(06) 

(05) 

6 AN5 
i 2AX  7 

(04) 

(01) 

5670 

12AU7 

(02) 

(01) 

FA-4760-01 

6AK5 

5670 

(06) 

(02) 

6 AN5 
12AX7 

(04) 

(01) 

6 AS6 
12AU7 

(05) 

(01) 

FA-4760-02 

6 A K5 
6AS6 

(06) 

(05) 

6AN5 

5670 

(04) 

(02) 

12AU7 

12AX7 

(01) 

(Cl) 

FA-4  76Q-Q3 

6 AK5 
5670 

(06) 

(02) 

12AU7 
6 AS6 

(01) 

(05) 

6AN5 
1 2 AX  7 

( G4  ) 
(01) 

FA-476C-06 

5670 

6AS6 

(02) 

(05) 

6 AK5 
12AU7 

(06) 

(01) 

6 AN5 
1 2 AX  7 

(04) 

(01) 

FA-4760-07 

5670 
6 A S6 

(02) 

(05) 

6 AK5 
12AU7 

(06) 

(01) 

6 AN5 
1 2 AX  7 

(04) 

(01) 

FA-4760-06 

5670 

6AS6 

(02) 

(05) 

6 AK5 
12AX7 

(06) 

(01) 

6 AN5 
12AU7 

(04) 

(01) 

FA-4761 

5670 

6C4 

(01) 

(01) 

6 AL  5 
12AU7 

(02) 

(10) 

6 AS6 

(03) 

FA-4  761A 

6AL5 

5670 

(02) 

(01) 

6 AS  6 
12AU7 

(03) 

(10) 

6C4 

(01) 

F A-4761-10C 

5670 

(01) 

12AU7 

(10) 

6 Al5 

(02) 

B - 30 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

: USED 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

FA-4761-10C 

6AS6 

(03) 

6C4 

(01) 

FA-4762 

6AK5 

(10) 

6 AN  5 

(04) 

6 AS6 

(06 

12AU7 

(04) 

5670 

(01) 

12AX7 

(01 

F A- 47  62  A 

6 A K5 

(10) 

12AX7 

(01) 

6 AN5 

(04 

6AS6 

(06) 

12AU7 

(04) 

5670 

(01 

FA-4762-C 

12AX7 

(01) 

6 AK  5 

(10) 

6AN5 

(04 

6 A S6 

(06) 

12AU7 

(04) 

5670 

(01 

FA-4  7 62-0  1C 

6 AK5 

(10) 

1 2 AX  7 

(01) 

6AN5 

(04 

6AS6 

(06) 

12AU7 

(04) 

5670 

(01 

FA-4762-02C 

6AK5 

(10  > 

5670 

(01) 

1 2 AX  7 

(01 

6AN5 

(04) 

6 AS6 

(06) 

12AU7 

(04 

FA-4762-0 JC 

5670 

(01) 

6 AK5 

(10) 

6 AN5 

(04 

6AS6 

(06) 

12AX7 

(01) 

12AU7 

( 04 

FA-47 62-06C 

5670 

(01) 

6 AK5 

(10  ) 

6 A N5 

(04 

6AS6 

(06) 

12AU7 

(04) 

1 2 AX  7 

(Cl 

FA-4762-0  7C 

12AU7 

(04) 

6 AK5 

(10) 

6AN5 

(04 

6AS6 

(06) 

5670 

(01) 

1 2 AX  7 

(01 

FA-4762-0  8C 

6AK5 

(10) 

6 AN5 

(04) 

6 A 56 

(06 

12AU7 

(04) 

5670 

(01) 

1 2 Ax  7 

(01 

FA-4763 

6 AH6 

(01) 

6 AK5 

(05) 

6 Al5 

(02 

6AN5 

(02) 

6 AS  6 

(01) 

1 2 A X 7 

(02 

5670 

(02) 

12AU7 

(04) 

FA-4763A 

6 AH6 

(01) 

6 AK5 

(05) 

5670 

(02 

6AL5 

(02) 

6 AN5 

(02) 

6 A 5 6 

(ul 

1 2 AX  7 

(02) 

12AU7 

(04) 

FA-47633 

6 AH6 

(01) 

6 AK5 

(05) 

6 Al5 

( U 2 

12AU7 

(04) 

6AN5 

(02) 

6 A S6  i 

(01 

5670 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

FA-4764 

6 A K5 

(15) 

6 AN5 

(02) 

6 A56  i 

(0  3 

5670 

(11) 

12AU7 

(01 ) 

FA-47649 

6 A K5 

(15) 

6 A N 5 

(02) 

6 A S 6 i 

(03 

5670 

(11 ) 

12AU7 

(01) 

FA-47640 

6 A K5 

(15) 

12AU7 

(01) 

6 An5  1 

(02 

6AS6 

(03) 

5670 

(11) 

FA-4765 

6 A K5 

(05) 

6AL5 

(01) 

6 A N 5 ( 

(02 

6eA6 

(02) 

12AU7 

(03) 

1 2 A X 7 ( 

(C  3 

FA-4765A 

6 A <5 

(05) 

6Al5 

(01) 

12AU7  I 

(03 

6AN5 

(02) 

6 8 A 6 

(02) 

1 2 A X 7 1 

(0  3 

FA-4766 

6 AH6 

(02) 

6C4 

(0  1 1 

12AU7 

(06 

FA-4766A 

6 A H6 

(02) 

6C4 

(01) 

12AU7  l 

I C 6 

FA-4766  1 

6AH6 

(02) 

12AU7 

(06) 

6C4  I 

(01 

FA-4  767 

56  70 

(02) 

12AU7 

(06) 

6 AS6  i 

(05 

[l] 

0 


EQUIPMENT  TUBE  TYPES  (NUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA-4770 

5670 

(02) 

6AK5 

(01) 

6AN5 

(01) 

5725 

(01) 

FA-4770A 

6AK5 

(01) 

6 AN5 

(01) 

5670 

(02) 

5725 

(04.) 

FA-4  7 72 

12AU7 

(01) 

6AH6 

(01) 

6 AN5 

(01) 

5751 

(01) 

b 336  A 

(01) 

7044 

(03) 

5651 

(01) 

FA-47720 

6AH6 

(01) 

6 AN5 

(01) 

5751 

(01) 

12AU7 

(01) 

5651 

(01) 

6336A 

(01) 

7044 

(03) 

FA-4773 

6 AH6 

(01) 

6AN5 

(01) 

5751 

(01) 

63  36  A 

(01) 

7044 

(01) 

5651 

(01) 

FA-47733 

6 AH6 

(01) 

6 AN5 

(01) 

5751 

(01) 

6336A 

(01) 

7044 

(01) 

5651 

(01) 

FA-4774 

6 AH6 

(01) 

0 A3 

(01) 

6 Al5 

(03) 

6AN5 

(03) 

1B3GT 

(01) 

6 A Q5 

(01) 

6AS6 

(01) 

3WP1 

(01) 

5651 

(04) 

6336  A 

(01) 

6528 

(01) 

1 2 AX  7 

(03) 

5670 

(06) 

7044 

(01) 

12AU7 

(03) 

F A - 4 8 1 1 

6AL5 

(09) 

12AU7 

(12) 

5755 

(01) 

6AS6 

(02) 

6AU6 

(01) 

5670 

(01) 

6L6WGB 

(01) 

6V6 

(01) 

6463 

(04) 

6550 

(04) 

6 AG  7 

(02) 

5751 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

FA-4812 

6AL5 

(02) 

12AU7 

(01) 

6L6WE 

(01 ) 

1 2 AX  7 

(02) 

6L6WGB 

(01) 

FA-4813 

6AH6 

(01) 

b AQ5 

(01) 

6L6WG3 

(01 ) 

1B3GT 

(03) 

6792 

(01) 

0B2 

(01) 

FA-4821 

6AH6 

(01) 

6 AN5 

(01) 

5670 

<01 ) 

7044 

(03) 

FA-4822 

6 A H6 

(03) 

5670 

(01) 

6 An5 

(01) 

12AU7 

(02) 

6463 

(01) 

7044 

(06) 

F A-4822A 

6 AH6 

(03) 

5670 

(01) 

6 An5 

( 01 ) 

12AU7 

(02) 

6463 

(01) 

7044 

(06) 

FA-4823 

6AS6 

(03) 

6AU6 

(02) 

6BH6 

(05) 

12AU7 

(05) 

5965 

(01) 

5670 

( 04  ) 

6463 

(02) 

7044 

(02) 

1 2 AX  7 

(01) 

FA-4824 

6AL5 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

12AU7 

(05) 

5670 

(01) 

6463 

(01) 

FA-4825 

5565 

(06) 

12AU7 

(02) 

FA-4827 

6AU6WA 

(01) 

6528 

(02) 

7044 

(01) 

ce2 

(02) 

0 A2 

(01) 

5751 

(01) 

5651 

(01) 

FA-4831 

12AU7 

(01) 

64b3 

(02) 

FA-4832 

12  AX  7 

(02) 

6 AL  5 

(02) 

6L6WG3 

(02) 

12AU7 

(01) 

FA-4833 

6 AH6 

(01) 

6 AL  5 

(01) 

5965 

(02  > 

6AS6 

(01) 

6463 

(01) 

7044 

( u 4 ) 

5751 

(02) 

12AU7 

(02) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( KUMdER 

USEO  SHOWN 

IN  l 

PARENTHESES) 

FA-4834 

6AS6 

( 02  ) 

6 AU6 

(01) 

6 6 H6 

(Cl) 

fc  AH6 

(01) 

6463 

(0  7) 

7044 

(03) 

12AU7 

( C 3 ) 

F A- 4d  35 

5651 

( 01 ) 

1 2 Ax  7 

(01) 

5 o 7 j 

(03) 

6AH6 

( 04  ) 

6 33  6 A 

(01) 

7 C 4 4 

(02) 

F A - 4d  3 7 

5751 

(01  ) 

o A Q 6 W A 

(0  2) 

5651 

(01) 

6336A 

(02) 

FA-4841 

5755 

( 02  ) 

6 A H 6 

(02) 

6550 

( U 6 ) 

FA-4842 

1 2 AX  7 

(01) 

6 AU  6 

(01) 

6 0N6 

(01  ) 

5814 

(0  1) 

6 AG  7 

( U £ ) 

5751 

( 02  ) 

6 A Hfe 

( 01 ) 

6 46  3 

(01) 

7 044 

(01) 

FA-4843 

6 AH6 

(02) 

5965 

(01) 

5670 

( 03  ) 

1 2 AX  7 

(02  ) 

6 4 6 3 

(0  2) 

70  44 

( C 2 ) 

12  AU  7 

(01) 

57S5 

(02) 

F A- 4 8 4 5 

6792 

< 02  ) 

3016 

< 00  > 

1E3GT 

(02) 

12AU7 

( 01  ) 

FA-4847 

1 2 AX  7 

(01) 

6V6GT 

(01) 

5670 

(03) 

7044 

(02) 

1 2AU7 

(02) 

FA-4892 

6AH6 

(02) 

6463 

(01) 

7044 

(03) 

12  AU7 

(02) 

FA-4903 

VA2370 

(01) 

FA-4904 

6AQ5 

( 01  ) 

5C4 

(0  1) 

1 2 A X 7 

( C 5 ) 

5651 

(04) 

7044 

(01) 

FA-49C5 

6AK5 

(01  ) 

5 A N 5 

(02) 

6 AS6 

(05) 

5670 

(02) 

6AH6 

(02) 

12AU7 

( r 6 > 

FA-4917 

6AL5 

(03) 

6 AS  o 

(02) 

6 AU6 

i ) 

5763 

(01) 

1 2 A U 7 

(11) 

FA-4918 

6AL5 

(01 ) 

6 A 3 5 

(04) 

12AU7 

( 01  > 

6AS6 

( C 2 ) 

6 AU  56  T 

(0  3) 

6 AU6 

(01) 

12  AT  7 

(08) 

6C4 

(01) 

6X4W 

(01) 

062 

(01  ) 

1X2  A 

(02) 

5V4GA 

(02) 

10  HP  7 A 

(01) 

FA-4919 

12AU7 

(08) 

6 AH6 

(01) 

FA-4935 

6AN5 

(01  ) 

5751 

(01) 

5651 

(01) 

12  AU7 

(01) 

6 AS  6 

(01) 

6336  A 

(01) 

6 AH6 

(01  » 

7044 

(03) 

FA-4942 

6 A S6 

<03  ) 

12AU7 

(01) 

66N6 

(01 ) 

5965 

(0?  ) 

6 AH  6 

(0  1) 

FA4943 

12AU7 

(01) 

FA-4956 

6 A S6 

(01) 

5651 

(0  1) 

5670 

(03) 

12  AX7 

(01) 

6 336A 

(01) 

7044 

(02) 

6AH6 

(04) 

FA-4958 

5651 

(01) 

6 336A 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

FA-4967 

6ASA 

(01) 

5651 

(01) 

5670 

(02) 

7044 

(02) 

1 2 A X 7 

(01) 

6 AH6 

(02) 

FA-4974 

6AL5 

(02) 

1 2 AU  7 

(01) 

6L6WG9 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

B - 33 


EQUIPMENT 

TUEE  TYPES 

( NUMBER 

USED  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

FA-5100 

0 A2 
3P2  8 

5 726-6  AL  5 

6 A H6 
faL  6 W6G 
931VA 

( 04  ) 
( 02  > 
(06) 
(02) 
(04) 
(01) 

0 02 

i JP1 
5814A 
o AH  6 
6X4W 

(01) 
(01) 
( 0 3) 
(05) 
(0  2) 

1 2 A T 7 
5725-6AS6 
6 AG  7 
6 A j 7G 
b005-6AQ5 

(23) 
(01) 
(04  ) 
(05) 
(05) 

FA-5100A 

6 AG  7 
6 A S6W 
6L6WBG 
60  C 5 
5726 

(02) 

(02) 

(04) 

(04) 

(06) 

6 Al  5W 
5814A 
0 A2 
0 02 
6 AH6 

( ) 
(0  3) 
( C 4 ) 
(01) 
(07) 

6AQ5W 
1 2 A T 7 
6X4H 
122 
5725 

( ) 
(23) 
(02) 
(02) 
(01) 

FA-51Q2A 

5726 
5725 
12  AT  7 

( ) 
( ) 
(04) 

6Ai_5W 
6Lo  HG  8 

(02) 

(02) 

6 AS6W 
5 8 1 4 A 

(0  1 I 
(01) 

FA-5103A 

1 2 AX  7 
6 A U6 
0 A 2 

(01) 

(01) 

(Cl) 

5651 
6CL6 
600  5 

(01) 
(01) 
( ) 

b A Q5  W 
1 Z 2 
6335 

(0  2) 
(02) 
(02) 

FA-51C4A 

3JP1 

(01) 

6 AG  7 

(02) 

fa  A L 5 W 

(03) 

5726 

12AT7 

( > 
(10  ) 

6AQ5W 

6005 

(01) 
( ) 

1 Z 2 
6 A H6 

(02) 

(02) 

FA-5105 

6AL5W 

6L6WG9 

(01) 
(02  ) 

5726 
1 2 A T 7 

( ) 
(02) 

5 8 1 4 A 

(02) 

FA-51Q 7 

0A2WA 

5FP15A 

(01) 

(01) 

12AT7WA 

6005 

(01) 

(02) 

6AQ5W 

( ) 

FA-51C7A 

6AQ5W 
0 A 2 

(02) 

(01) 

600  5 
145N100 

( ) 
(01) 

1 2 A T 7 

(01) 

FA-5108A 

6CL6 

56e7 

( 02) 
(01) 

1P21 

12AT7 

(01) 

(05) 

6 AH6 

(04) 

FA-5111 

6AK6 

662 

5Y3GT 

(03) 

(01) 

(01) 

6AS7G A 
6V6G  T 

(01) 

(01) 

6 AU6 
12AU7 

(01) 

(01) 

FA-5124 

5726 

(02) 

003 

(01) 

1 2 AX  7 

(04) 

FA-5124/3 

6 AL5W 
1 2 AX  7 

(02) 

(04) 

5726 

(00  ) 

0 03 

(01) 

FA-5125 

3G4 

( 02) 

1R5 

(03) 

1 U5 

(01  > 

FA-5149 

6AQ5 

(01) 

6AU6 

(01) 

6X4 

(Cl) 

FA-5155 

0 A 2 
1 2 AX  7 

(02) 

(02) 

6X4 

(01) 

12AU7 

(02) 

FA-5165 

0 A 2 

10WP7 

5V4G 

6AU5GT 

6X4W 

(01) 

(01) 

(03) 

(04) 
(01) 

082 

1 2 A T 7 W A 
5 72  6-  6 AL  5 
6 AU6W A 
6005-6AQ5 

(01) 

(08) 

(02) 

(01) 

(04) 

1X2-A 

12A07 

5751 

6X4 

6080 

(02) 
(0  3) 
( 0 2< 
(01) 
(01) 

F A - 51 65 A 

0 A 2 

10WP7A 

5V4GA 

6AU5GT 

60  eo 

(01) 
(01 ) 

(03) 

(04) 
(01) 

002 

12AT7WA 

5651 

6X4WA 

6136 

(01) 

(09) 

(01) 

(02) 

(01) 

1X2B 
12AU7A 
5726-6 AL5 
60J5-6AQ5 

(02) 

(03) 
(02) 

(04) 

FA-5166 

0 A 2 
6X4 

(01) 

(01) 

002 

(01) 

12AU7 

(02) 

V 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

USED  SHOW  K 

IN 

PARENTHESES) 

FA-5168 

1 2 AX  7 

(01) 

6BE  6 

(01) 

6X44 

(01) 

12AU7 

(02) 

6 AF4  A 

(0  1) 

6 A < 5 

(01) 

FA-5170 

0B2 

(03) 

12AU7 

(19) 

1 2 A X 7 

(06) 

5R4GY 

(03) 

5651 

(02) 

5654-6AK5 

(16) 

5670 

(01) 

5687 

(01) 

5726-6AL5 

(01) 

6AN5 

(02) 

6 AS6 

(22) 

6AS7G 

(03) 

6C4 

(02) 

6005-6AQ5 

(01) 

FA-5163 

6AU6 

(01) 

12AU7 

(02) 

5Y3GT/G 

(01) 

FA-5184 

3B28 

(02) 

811  A 

(02) 

FA-5185 

12  AX  7 

(01) 

5R4GY 

(01) 

6V6GT 

(02) 

FA-5187 

0C3 

(01) 

12AX7 

(04) 

5Y54GT A 

(01) 

5726-6 AL5 

(02) 

FA-5187/3 

6AL5W 

(00) 

003 

(01) 

5726 

(02) 

1 2 AX  7 

( 04) 

FA-5150 

6 A L5W 

(00) 

5749 

(02) 

1 2 AT  7 W B 

(00) 

6B  A6  W 

(00) 

5 65 1 W A 

(01) 

5726 

( 10  ) 

6201 

(06) 

5814WA 

(05) 

FA-5190A/1 

6AU6WA 

(01) 

5 65 1 W A 

(01) 

6X4WA 

(01) 

0A2WA 

(01) 

60  8CWA 

(01) 

5931 

( 01 ) 

FA-5190  A/2 

6AL5W 

(00  ) 

5726 

(0  1) 

FA-51 50A/3 

6AL5W 

(00) 

6J4HA 

(01) 

5726 

(Cl) 

FA-5150/1 

6AU6WA 

(01) 

0 A2WA 

(01) 

5931 

(01) 

5651WA 

(01) 

6X4WA 

(01! 

6 0 80  4 A 

(01) 

FA-5150/2 

6AL5W 

(00  ) 

5726 

(01) 

FA-5150/3 

6AL5W 

(00) 

6 J4W  A 

< U 1 ) 

5726 

(01) 

FA-5196 

6AL5 

(01) 

0B2 

(01) 

6 A Q5 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

5 luEP 1 

( 00  ) 

6J6 

(02) 

6C5G 

(01) 

KU54P1 

(01) 

12AU7 

(08) 

IX  2 A 

(02) 

FA-51 56A 

6AL5 

(01) 

6 AQ5 

(02) 

51LEF1 

(00  ) 

6 J 6 

(02) 

6Q5G 

(01) 

1X2  A 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

K1154P1 

(01) 

1 2 A U 7 

(09) 

oe2 

(01) 

FA-52 C 7 

12AU7 

(62) 

1 2 A X 7 

( 74) 

1 2 A Y 7 

(23) 

5651 

(03) 

5670 

(04) 

5697 

( 04  > 

6 A H6 

(07) 

6 AQ5 

(01) 

6 AS6 

(02) 

6AU6 

(04) 

6 AU6W A 

(01) 

6 E A 6 

(06) 

6C4 

(01) 

60  80 

(09) 

60  7 

(08) 

FA-5208 

64-113 

(01) 

1B3 

(0  2) 

12AU7 

( 11 ) 

1 2 AX  7 

(05) 

5651 

(03) 

5670 

(03) 

5687 

(01) 

6 AH  6 

(04) 

6 AS  7 

(01 ) 

6AL6 

(03) 

6L6 

(01) 

60  30 

(06) 

807 

(02) 

FA-5220 

0 E 2 

( 01 ) 

o AS7GA 

(01) 

6 AU6 

(0  1) 

5Y3GT 

(01) 

6V6GT 

(01  ) 

1 2 A U 7 

(01) 

6 A K6 

(03) 

FA-5226 

5 8 1 4 A 

(10) 

5751 

(07) 

12Al5 

(01) 

CA2WA 

(Cl) 

6 0 8 0 w A 

(01) 

6136 

(05) 

62  C 1 

(02) 

57^9 

(01) 

5 R 4 WG  A 

(01) 

062WA 

(02) 

B - 35 


EUU  IPNENT 


TUBE  TYPES  ( NUMBER  USED  SHOWS  IN  PARENTHESES) 


FA-5226/1 

5749 

O02WA 

6201 

12AU6 

( 01 ) 
(02) 
(02) 
(01) 

5 81  4 A 

6 0 3 0 W A 
5751 

(10) 
(01) 
(0  7) 

0 A2HA 

6136 

5R4WGA 

FA-52^6/2 

12AL5 

(01) 

FA-5227 

6AQ5A 
1 2 AX  7 

(02) 

(01) 

2 02 1 
12AU7 

(01) 

(05) 

1P41 

FA-5227/1 

2021 

(01) 

1P41 

(01) 

FA-5227/2 

12AU7 

(01) 

FA-5227/3 

6AQ5A 

(02) 

12AX7 

(01) 

12AU7 

FA-5227/4 

12AU7 

(01) 

FA-5227/6 

12AU7 

(02) 

FA-5228/2 

6AQ5A 
6 AH6 

(02) 

(01) 

12AX7 
6 L6  WG  B 

(02) 

(02) 

6C4 

12AU7 

FA-5236/2 

12AU7 

(01) 

35C5 

(01) 

FA-5236/4 

12AU7 

(01) 

35C5 

(01) 

FA- 52  3 d 

6AU6 

6X4 

(02) 

(01) 

12AU7 
6 Al  5 

(01) 

(01) 

1 2 A X 7 

FA-5250 

5751 

5814WA 

(06) 

(02) 

5751 

(02) 

5814WA 

F A-5250/3 

5 8 1 4 A 

(01) 

f A-5250/4 

5751 

(02) 

FA-5257 

6 A N5  W A 
12 AX7WA 

(01) 

(01) 

5 654 

6 AK5W 

(02) 

(00) 

0 A 2 W A 
12AU7WA 

FA-5258 

5651 WA 

5725 
5751WA 

5726 

(01) 

(01) 

(04) 

(04) 

5814A 

6000 

5750 

(0  3) 
(01 ) 
(0  3) 

5654 
620  1 
5R4WGA 

FA-5260 

5725 
6AU8 
60  73 
6405 

(02) 

(02) 

(04) 

(04) 

5749 
6 CL  6 
6074 
6601 

(02) 

(24) 

(02) 

(20) 

5814 

6X4WA 

6201 

FA-5260/4 

6X4W 

(01) 

FA-5270 

0 A 2 

(01) 

0B2 

(02) 

4CX3C0  A 

FA-52  00 

80  72 

(02) 

002 

(02) 

5607 

FA-52  e3 

6AU6 

(01) 

12AU7 

(02) 

5Y3GT 

FA-52  04 

3B2  8 

(02) 

dll  A 

(02) 

FA-5205 

1 2 A X 7 

(01 ) 

6V6GT 

(02) 

5R4GY 

FA-5207 

0 A 2 W A 
5726 

(01) 

(02) 

6 Ac5W 

( ) 

1 2 AX  7 

FA-52  S7/3 

0 A £W  A 

(01) 

57261 

(02) 

1 2 A X 7 

(01 ) 
(05) 
(01) 


(01) 


(01) 


(01) 

(03) 


(01) 


(03) 


(01) 

(01) 

(02) 

(05) 

(Cl) 


(33) 
(02) 
( C 2 ) 


(02) 

(Gl) 

(01) 


(01) 

(04) 


( 04  ) 


■ *- 


E JUIDMENT 


TLiHE  TYPES  (NllMUtR  USEG  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA -5287/3 

6AL5N 

( 00  ) 

FA-5258 

1R5 

(03) 

1U5 

( J 1 ) 

3G4 

(02) 

FA-5259 

6X4 
0 A2 

(Cl) 

(01) 

082 

(01) 

1 2 A L 7 

( C 2 ) 

FA-53G3 

5751 
0S2WA 
6201 
12  AL5 

(07) 
(02) 
(02) 
( 01 ) 

5 7 4 9 
60  80W A 
0 A2  WA 

(01) 

(01) 

(01) 

5 8 1 4 A 
61  56 
5R4WGA 

( 10  ) 
( 05  ) 
(01) 

FA-5303/1 

5751 
6136 
0 A2WA 

(07) 

(05) 

(01) 

082WA 
620  1 
5 81  4 A 

(02) 

(02) 

(10) 

6 0 8 0 W A 
5 74  9 
5 94  WG  A 

(01) 

(Cl) 

(01) 

F A- 53  C 3/2 

12  AL5 

(01  ) 

FA-5328 

12  AU7 
1 2 AX  7 

(02) 

(02) 

0 A2 

(02) 

6X4 

(0  1) 

FA-5341/1 

12AL7 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

12  AX  7 

(01) 

FA-5342 

12AU7A 

(C2> 

b \/  6G  T 

(02) 

FA-53  e4 

12AU7 

6X4 

(02) 

(01) 

6 AF4 

12  Ax7 

(01) 
(0  1) 

6GE6 
6 A K5 

(01) 

(01) 

FA- 5390/10 

0G3 

(Cl) 

5751 

(02) 

FA-5390/11 

5751 

(02) 

0G3 

(01) 

FA-53  50/12 

5751 

(02> 

0G3 

(0  1) 

FA-5350/13 

0G3 

(01) 

5751 

(02) 

FA-5350/14 

5fi  14A 

(01) 

5751 

(01) 

FA-53  50/3 

58  14  A 

(01) 

FA-5350/4 

58 14  A 

(01) 

FA-5350/5 

5814A 

(01) 

FA-5350/6 

5814A 

(01) 

FA-53  50/7 

5ei4A 

(01) 

FA-53  50/3 

5814A 

(01) 

FA-53  50/9 

0 G 3 

(01) 

5751 

(02) 

FA-5354 

6AQ5A 
12AX7A 
0 A 2 

(02) 

(02) 

(01) 

12AU7A 
CL60  3 

(06) 
(0  1) 

5751 

002 

(01) 

(03) 

FA-5354/1 

12AU7A 

(02) 

1 2 A X 7 A 

(01) 

CL603 

(Cl) 

FA-5354/2 

6AQ5A 

(02) 

1 2 A X 7 A 

(01) 

5751 

(01) 

FA-5354/3 

12 AU7A 

(01) 

FA-5354/4 

12AU7A 

(01) 

FA-5354/5 

002 

(03) 

0 A2 

(01) 

12AU7A 

(02) 

FA-5355 

6AQ5A 

5751 

(02) 

(03) 

12AX7A 

(03) 

6146 

(02) 

I 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USEL  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA-5355/1 

E14b 

(02) 

FA-53 55/2 

6AQ5A 

(02) 

FA-5402 

6AQ5W 

1Z2 

6AH6 

( ) 
(02) 
(02) 

FA-5404 

12AT7WA 

1P21 

(06) 

(01) 

FA-5407 

58  14  A 
5681 

(02) 

(02) 

FA-5408 

6 A S6  W 

6L6WGB 

5726 

( ) 
(02) 
(02) 

FA-5409 

6AQ5W 
6005 
12AT7W A 

( ) 
(01 ) 
(10  ) 

F A - 5 4 1 2 

6AQ5 

( 01 ) 

092WA 

6X4W 

2C21 

(01) 

(01) 

(01) 

F A- 5 4 1 4 

6 A U6 

(01 ) 

FA-5415 

6AU6 

(01) 

FA-5416 

6C4 
0 A 2WA 

(01) 

(01) 

FA-5417 

3628 

(02) 

FA-5420 

CA A-322 

(00  ) 

FA-5421 

CAA-322 

(02) 

FA-5h24 

5915 

12AX7 

(02) 

(01) 

FA-5427 

6EA6W 

6136 

CE2WA 

5749 

(00) 

(03) 

(01) 

(01) 

FA-5427/1 

0 A 2W  A 
5R4WGA 
5751 
6136 

(01) 

(01) 

(09) 

(03) 

FA-542  7/2 

12AL5 

(01) 

FA-5426 

0A2 
12  AX  7 

(02) 

(02) 

FA-5429/1 

1 2 AX  7 

(01) 

FA-5430 

6 A N5  W A 
6AK5W 

(01) 
(00  ) 

FA-5448 

12AX7 

6AF4 

(01) 

(01) 

FA-5449 

12AU7 
6 A K6 

(01) 

(01) 

B 


12AU7A 

(02) 

12AX7A 

(0  3) 

5751 

( 03  ) 

3326 

(02) 

6AS7G 

( 05  ) 

6 X4  W 

(02) 

6 C 0 5 

(02) 

0 A2 

(0  3) 

0B2 

(01) 

6 AG  7 

(02) 

6 AH6 

( G 3 ) 

6 Al  5W 

( ) 

6L6WG3 

( ) 

12AT7 

(02) 

5 726 

(01) 

5814A 

(01) 

6 A u 5 R 

( ) 

5725 

(01) 

12  AT  7 W A 

(04) 

6 Al5W 

( ) 

1Z2 

(02) 

6 AG7 

(02) 

6 Ah  6 

(02) 

3 Jp  1 

(01) 

5726 

(03) 

12AU7 

(02) 

12AU7 

( 02) 

0 32  W A 

(01) 

6X4W 

(01) 

6 Al  5 

(01) 

6 AS  5 

(01) 

6 AQ5 

(01) 

2 C2 1 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

12AU7 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

12AU7 

(02) 

6V6GT 

(02) 

5R4GY 

( 01 ) 

12AU7 

(03) 

811  A 

(02) 

322 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

0 A2 

(01) 

12AU7 

(01) 

6Al5 

( 01 ) 

12AL5 

(01) 

6 0 8 0 W A 

(01) 

6201 

(02) 

5814  A 

( 10  ) 

5651WA 

(0  1) 

5751 

(09) 

0 A2WA 

(01) 

5P4WGA 

(01) 

0 32  WA 

(01) 

12AU6 

(01) 

565 1W  A 

(0  1) 

5749-68A6 

(01) 

5814A 

(10  ) 

60  80  W A 

(01) 

620  1 

(02) 

6X4 

(01) 

12AU7 

(02) 

5Y3 

(01) 

1 2 A(j  7 

(02) 

0 A2  W A 

(01 ) 

1 I AJ7WA 

( 01 ) 

5654 

(02) 

1 2 Ax  7wA 

(01) 

6 9E  6 

(01) 

6X4 

(01  ) 

6 AK  5 

(01) 

12AU7 

(02) 

6 AU6 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

38 


v ■' 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  DUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA-5450 

GV6A-100  0 
1Z2 

14SN100 
5687 
5814A 
6 AU6 

6005-6AQ5 

(01) 

(02) 

(01) 

(01) 

(03) 

(01) 

(03) 

0 A2 

1 2 A T 7 
3 JP1 

5725-6AS6 
6 AG7 
6CL6 
6336 

(02) 

(22) 

(01) 

(01) 

(02) 

(03) 

(02) 

1P21 

12AX7 

5651 

5 726-6AL5 

6 AH6 
6L6WGB 
7235 

( 01 ) 
(01) 
( 01 ) 
(06) 
( 06  ) 
( 04  ) 
(01) 

FA-5452 

GV6A-100  0 

5651 

6336 

(01) 
(01 ) 
(02) 

0 A2 
6 AU6 
7235 

(01) 

(01) 

(01) 

12AX7 

6CL6 

(01) 

(01) 

FA-5454 

IP  21 
6AH6 

(01) 

(04) 

12AT7 

6CL6 

(05) 

(02) 

5687 

(01  ) 

FA-5456 

0 A 2 

6005-6AQ5 

(01) 

(02) 

145N100 

(01) 

1 2 A T 7 

(01) 

FA-5457 

1 2 AT  7 
6L6WG8 

(02) 

(02) 

5 726-6 Al5 

(01) 

5 814  A 

(02) 

FA-5458 

1 2 AT  7 
5ei4A 

(04) 

(01) 

5 725-6AS6 
6L6WGB 

(01) 

(02) 

5726-6 AL5 

(02) 

FA-5459 

1Z  2 
5726 

6 0 0 5-6 AQ  5 

(02) 

(03) 

(01) 

12AT7 
6 AG  7 

(02) 

(02) 

3 JP 1 
6 AH6 

( 01 ) 
(10  ) 

FA-5477 

12AU7 

oe2 

5Y3GT/G 

5963 

(03) 

(01) 

(01) 

(02) 

b CL  6 
51LEP1 
384 
6 Ai_5 

(02) 

(01) 

(01) 

(02) 

129H7 

6J6 

12AV7 

1X20 

(01) 
( 02  ) 
( 02  ) 
(02) 

FA-54  eO 

0 B 2 
8072 

(02) 

(02) 

0B2 

5687 

(02) 

(01) 

8072 

5687 

(02) 

(01) 

FA-5483 

6AU6 

(01) 

12AU7 

(02) 

5Y3GT 

( Ul) 

FA-54  e4 

3e28 

(02) 

811  A 

(02) 

FA-5485 

12AX7 

(01) 

5R4GY 

(01) 

6V6GT 

(02) 

FA-5487 

0 A2W  A 
5726 

(01) 

(02) 

12AX7 

(04) 

6AL5W 

( ) 

FA-5487/3 

0 A2WA 

(01) 

12AX7 

(04) 

6 AL  5 W 

(00  ) 

5Y3WGT  A 

(01) 

5726 

(02) 

FA-5450 

6AU6WA 
6X4WA 
5749 
56  51 W A 
6AL5W 

(01) 
( 01 ) 
(02) 
(03) 
(00) 

68A6W 
0 A2WA 
6201 
5726 
5931 

(00  ) 
(03) 
(06) 
(10) 
(01) 

6 J4W  A 
60  30  WA 
5 8 1 4 W A 
12 AT7W0 

( 01  ) 
(01) 
(05) 
( 00  > 

FA-5450/1 

6AU6WA 
60  80  WA 

(01) 

(01) 

6X4  WA 
0 A2WA 

(01) 
(0  3) 

565 1 W A 
5931 

( 02  ) 
(Cl) 

FA-5450/2 

5726 

(01) 

6 Ai_5W 

(00) 

FA-54  50/2A 

6AL5W 

( 00  ) 

5726 

(01) 

FA-5450/3 

6AL5W 

(01) 

6J4WA 

(01) 

5726 

( 00  ) 

FA-54  56 

51LEP1 
6J6 
IX  2 B 
5963 

(01) 

(02) 

(02) 

(02) 

5Y3GT/G 
12UH7 
1 c AU7 
1 2 A V 7 

(01) 

(01) 

(03) 

(02) 

6CL6 
0B2 
884 
6 Au  5 

< G 2 ) 
(01) 
(01) 
(02) 

EQUIPMENT 

TL8E  TYPES 

(NUMBER 

USED  SHOWN 

IN  1 

=ARENTHESES> 

FA-5498 

1R  5 

(03) 

1U5 

(01) 

3Q4 

(02) 

FA-5459 

CA2 

(01) 

CB2 

(01) 

12AU7 

(02) 

FA-5524 

12AU7A 

5679 

(10) 

(01) 

12AX7 

6V6GTY 

(01) 

(01) 

5Y3GT 

(02) 

FA-5525 

6AU6WA 

6L6NG3 

(01) 

(01) 

5Y3GT 

5879 

(01) 

(02) 

12AX7A 

(01) 

FA-5525/1 

6AU6WA 

5879 

(01) 

(02) 

12AX7A 

5Y3GT 

(01) 

(01) 

6L6WGB 

(01) 

FA-5530 

6AQ5 
70  77 

8228ZZ  10  00 
GV38400 

(02) 

(02) 

(12) 

(02) 

6005 

7586 

3228ZZ10G0 

( ) 
( 70  ) 
(99) 

7E14P3 1LV 

7895 

12AT7WA 

(02) 

(16) 

(02) 

FA-5530/2 

G V 38  40  0 
7566 

(01) 

(12) 

12AT7WA 

7895 

(01) 

(05) 

7E14P31LV 
6228ZZ 100 

(01 ) 
(01) 

FA-5530/3 

6005-6AQ5 

7695 

(Oil 
(1G  ) 

7077 

3228ZZ 

(02) 

(01) 

7586 

(44) 

FA-5531/1 

5ei4A 

(01) 

FA-5531/2 

5751 

(03) 

FA-5531/4 

0 A 2 

(01 ) 

FA-5584 

3028 

(02) 

8 1 1 A 

(02) 

FA-5565 

6V6GT 

(02) 

1 2 AX  7 

(01) 

FA-5587 

5Y3WGTA 
1 2 AX  7 

(01) 

(04) 

6 A(_5W 
5726 

( ) 
(02) 

0 A2WA 

(01) 

FA-5567A 

0 A 2W  A 
5726-6 AL5 

(01) 

(02) 

12AX7 

(04) 

5Y3WGTA 

(01) 

FA-5587A/3 

C A2W  A 
5726-6 AL5 

(01) 

(02) 

12AX7 

(04) 

5Y3WGTA 

(01) 

FA-5587/3 

6AL5W 

5726 

( 00 ) 
(02) 

12AX7 
5 Y3WGTA 

(04) 

(01) 

0 A2WA 

(01) 

FA-5590 

6AU6WA/P 
56  51 W A 
60  80  WA 
5931 

(01 ) 
(03) 
(01) 
(01) 

5749 
6 J4WA 
6 Al  5W 
5726 

(02) 
(01) 
(12) 
(00  ) 

fc8A6N 
6X4W  A 
5814WA 
0 A2W  A 

(00) 
(0  1) 
(05) 
(03) 

FA-5590/1 

6AU6WA/8 

6X4WA 

(01) 

(01) 

0 A2  WA 
6 0 8 0 W A 

(03) 

(01) 

5651WA 

5931 

(02) 
(Cl ) 

FA-5590/2 

6AL5 

(00) 

5726 

(01) 

FA-55  90 /2A 

5726-6AL5 

( 01 ) 

FA-5590/3 

5726-6AL5 

(01) 

6JGWA 

(01) 

FA-5596 

6CL6 
684 
6 AL  5 
12AU7 

(02) 

(01) 

(02) 

(03) 

1 X2B 
0 82 
1 2BH7 
1 2 A v/  7 

(02) 

(01) 

(01) 

(02) 

6J6 

51LEC1 

5Y3GT/G 

5963 

(02) 

(01) 

(01) 

(02) 

FA-5612 

6C4 

0E2WA 

(01) 

(Oil 

6 AQ5 
12AU7 

(01) 

(03) 

2021 

(01 ) 

FA-5614 

6AU6 

(01) 

12AU7 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

B - AO 


EQUiFHENT 


TUBE  TYPES  (NUMdER  USEO  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


I 


FA-5615 

6 A Ufc 

( 01 ) 

FA-5616 

1 2 AU  7 

< 03  > 

5R4GY 

( 01 ) 

FA-5617 

3626 

(02) 

FA-5621 

CAA-322 

(02) 

FA-5624 

5915 

(02) 

6AL5 

(01) 

FA-5627 

6AU6WB 

(03) 

0e2WA 

(01) 

60  60 

(01) 

5751 

(17) 

FA-5627/2 

12AL5 

(01) 

FA-5628 

6X4 

(01) 

12AU7A 

(01) 

FA-5629/1 

1 2 AX  7 A 

(01) 

FA-5631 

5651 

(01) 

5726 

(04) 

5750 

(03) 

5654 

(02) 

FA-5642/1 

12 AX7A 

(01) 

FA-5690/1 

6AU6W/B 

(Cl) 

5749 

(02) 

60  60  WA 

(01) 

6 AL5W 

( > 

0A2WA 

(03) 

FA-5703 

GL5014HA 

(01) 

ML2311 

(01) 

FA-5719 

1G3GT1E3G 

(01) 

FA-5750 

6AU6W8 

(01) 

5R4GYA 

(01) 

5749 

(02) 

6AL5W 

(10) 

5726 

( ) 

FA-5750/1 

0 A2WA 

(03) 

6AU6WB 

(01) 

FA-6039 

12AU7 

(02) 

FA-6120 

12AV7 

(02) 

3E29 

(02) 

5656 

(01) 

6AH6 

(03) 

6 J 4 

(01) 

6939 

(01) 

FA-6141 

0 A 3 

(01) 

6 A K5  W 

(00) 

5654 

(01) 

FA-61419 

VR  75 

(00) 

6AK5W 

(00  ) 

6 A H6 

(02) 

5Y3GT 

(01 ) 

12AU7 

(02) 

6C4 

(01) 

0 A2WA 

(01) 

611  A 

(02) 

5Y3GT 

12AU7 

(01) 

(01) 

0 A2 
1 2 A X 7 

(01) 

(01) 

6BA6W 

12AL5 

6627 

(01) 

(01) 

(00) 

5749 
5651WA 
5 8 1 4 A 

(00) 

(01) 

(03) 

0 A2 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

5 Y 3 

(01) 

12AU7A 

(02, 

5751WA 

6060-WA 

5725 

(04) 
(01) 
(0  1) 

5R4WGA 
6201 
581  4 A 

(01) 

(05) 

(03) 

5Y3 

(01) 

12AU7A 

(02) 

5814WA 
5931 
5 65 1 W A 
5651W A 
12AT7WB 

(05) 
(01) 
(03) 
(03) 
( ) 

6BA6W 
6X4W  A 
6201 
5726 

( ) 
( 01  ) 
( 06  ) 
(10  ) 

G L 6 0 7 2 
0 A2  WA 

(02) 

(02) 

GL6202 

(01) 

91d6P3l 

(01) 

6BA6W 

12AT7WB 
60  60 wA 
0 A 2 W A 

( ) 
( ) 
(01) 
(03) 

565 1 W A 
6X4WA 
6 20  1 
5814WA 

(03) 

(01) 

(06) 

(05) 

5R4GYA 
6X4  WA 

(01) 

(01) 

5651WA 
60  30WA 

(02) 

(01) 

5725 

(01) 

1 2 AX  7 
4 0 4 A- 5 84  7 
5670 
6 AK  5 
6350 

(02) 

(05) 

(01) 

(01) 

(01) 

123H7 
417A-5842 
5687WA 
6 AL  5 
6 44  2 

(01) 

(02) 

(03) 

(01) 

(03) 

t/  R 7 5 
6 AH  6 

(00) 

(02) 

6X4  W 
6AS7G 

(01) 

(05) 

6X4W 

6AS7G 

(01) 

(05) 

0 A3 
5654 

(01 ) 
(01) 

B - 41 
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EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( KUMBcR 

USED  SHOWN 

IN  i 

PARENTHESES) 

FA-6142 

6 Ah6 
7044 
5814A 

(021 
(01  > 
(01) 

5751 
5670 
1 2 A T 7 W A 

(04) 

(01) 

(02) 

6A67 
6AK5W 
5 654 

(02) 
(00  ) 
( u 2 ) 

FA-61  4.5 

12AT  7W  A 
6 A(_5N 
6AC7 

(02) 
(00) 
( 01 ) 

5751 

b A S 6W 
5726 

(01) 

(00) 

(32) 

7044 

57?5 

(01) 

(02) 

FA-6144 

7044 

6AK5W 

5725 

(01) 
(00) 

(02) 

5654 
12AT7WA 
6 AU6WA 

(08) 
(0  7) 
(02) 

6 AH6 
5 8 1 4 A 
6AS6N 

(0D 

(04) 

(00) 

FA-6160/1 

12AU7 

(01) 

5654-6AK5 

(05) 

5842 -4 17A 

(02  ) 

FA-618G/1C 

6 AH6 

(01) 

6 AN5 

(0  1) 

6939 

(01) 

FA-6180/11 

5814A 

(02) 

6 Al5 

(01) 

FA-6180/14 

6AH6 

(02) 

6 442 

(01) 

6939 

(02) 

FA-6180/15 

3E29 

(02) 

FA-6160/lb 

5687WA 

( ) 

FA-6180/2 

6442 

(03) 

FA-61  80/9 

567C 

(01) 

5 6 8 7 W A 

(01) 

FA-6188 

7044 

6687WA 

(23) 

(04) 

5670 

5814A 

(02) 

(14) 

12AU7 

(01) 

FA-6189 

5965 

5687WA 

(08) 

(02) 

5 81  4 A 

(03) 

7044 

(21) 

FA-6191 

6 A Q5 
12  AX  7 

(01) 

(03) 

6 AU6 
5651 

(02) 

(01) 

6 0 8 0 W A 

(06) 

FA-6194 

5670 

12AU7 

(03) 

(03) 

7044 

5687WA 

(10) 

(01) 

6 A S6 

(01 ) 

FA-6194C 

12AU7 

(03) 

FA-61  94/C 

12AU7 

(03) 

7044 

(10) 

FA-61 94C 

7044 

(10) 

5670 

(02) 

FA-61  94/C 

6AS6 

(01) 

FA-6194C 

6 A S6 

(01) 

FA-61  94/C 

5687WA 

(02) 

5670 

(02) 

FA-61 94C 

5687WA 

(02) 

FA-6165 

6 AQ5 
5651 

(01) 

(02) 

6AU6 

12AX7 

(02) 

(03) 

6 0 8 0 W A 

(03) 

FA-6202 

6005 

7062 

(02) 

(26) 

6201 

(02) 

6687 

(01) 

FA-6204 

70  62 

(07) 

7316 

(03) 

FA-6206 

T-1091N 

(01) 

FA-6207 

T-1C91N 

(01) 

FA-6210 

6922 

(03) 

5726 

(02) 

5654 

(08) 

FA-6211 

6CA7 

(02) 

60Q5 

(03) 

7062 

(02) 

B 
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EQU  IDMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA-6211 

7316 

(02) 

FA-6212 

7062 

(02) 

7119 

(02) 

FA-6213 

7062 

(07) 

7062 

(07) 

7316 

(01) 

7316 

(03) 

FA-6214 

7062 

(05) 

7119 

(0  1) 

FA-6215 

1 2 1 8 A 

(01) 

2C39A 

(06) 

6699 

(01) 

6922 

(01) 

FA-6216 

1 2 1 8 A 

(01) 

6688 

(01) 

6922 

(01 ) 

2C39A 

(03) 

FA-6217 

1218  A 

(01) 

6668 

(01) 

6922 

( 01 ) 

2C39A 

(06) 

FA-6218 

2C39A 

(03) 

6688 

(01) 

6922 

(01 ) 

1 2 1 8 A 

(01) 

FA-6220 

T-1091N 

(01) 

FA-6224 

65286 

(01) 

7062 

(03) 

7119 

( 03  ) 

FA-6225 

6CA7 

(01) 

6DQ5 

(02) 

0 G 3 

(04) 

6528 

(02) 

7062 

(02) 

FA-6226 

8020 

(06) 

FA-6229 

5751 

(02) 

3B28 

(02) 

0 G 3 

(05) 

6336  A 

(02) 

652  8 

(04) 

6686 

( 02  ) 

7119 

(10) 

5R4GY  A 

(05) 

FA-6230 

8020 

(06) 

FA-6231 

8020 

(06) 

FA-6252 

6136 

( 02) 

6197 

(02) 

6687 

(02) 

6919 

(42) 

6922 

(24) 

70  36 

(24) 

7062 

(20) 

7119 

(32) 

7316 

( 44) 

FA-6253 

5751 

( 04) 

6186 

(18) 

6201 

(06) 

66  e6 

(08) 

6919 

(08) 

6922 

(02) 

5749 

(06) 

7062 

(20  ) 

7119 

( 04  ) 

7486 

(03) 

7643 

(09) 

1219 

( 06  ) 

59  65  A 

(02) 

5654 

(14) 

FA-6254 

6CA7 

(10) 

5654 

(04) 

2 C 3 9 A 

(06) 

6005 

(02) 

1218 

(02) 

6919 

(16) 

6922 

(04) 

7 0 36 

(02) 

7 C 6 2 

(24) 

7119 

(04) 

7486 

(02) 

764  3 

(02) 

FA-6255 

0 G 3 

(02) 

6136 

(05) 

6 3 3 6 A 

(06) 

e5A 

(00) 

FA-6255/1 

6136 

(05) 

6 3 3 6 A 

(06) 

8 5 A 

( 00  ) 

0G3 

(02) 

FA-6256 

6C4 

( 01 ) 

60  73 

(01) 

6136 

(01  ) 

66  87 

(05) 

6AS7GYB 

(0  1) 

0 A2 

(CO) 

5965  A 

(25) 

FA-6256/1 

6C4 

(01) 

5965A 

(25) 

6AS7GYE 

(01) 

60  73 

(01) 

6136 

(01) 

6697 

( 05  ) 

CA2 

(00) 

B - 43 
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t JUIPMFNT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

FA-6257 

61  36 

(02) 

6197 

(02) 

6687 

(02) 

6519 

(42) 

6922 

(24) 

7036 

(24) 

7062 

(20) 

7119 

(32) 

7316 

(44) 

F A- 62  5 8 

6136 

( ) 

6 6 8 8 

( > 

6919 

( ) 

6622 

( ) 

7036 

( ) 

7119 

( ) 

7316 

( ) 

FA-6263 

5751 

( 01 ) 

691  9 

(02) 

7062 

(06) 

5654 

( 04) 

FA-6265 

74  66 

(01) 

7643 

(01) 

1218 

(02) 

FA-6266 

5654 

(03) 

5751 

(01) 

6919 

(02) 

7062 

(02) 

FA-6267 

6197 

(01) 

6922 

(01) 

7119 

(01) 

59  65  A 

(01) 

F A-6268 

6i  e6 

(03) 

6201 

(01) 

6686 

(01) 

5749 

(01) 

7643 

(01) 

FA-6269 

6622 

(02) 

7062 

(04) 

FA-6271 

2C39A 

(06) 

600  5 

(CD 

600  5 

(02) 

6919 

(05) 

6919 

(16) 

6922 

(04) 

70  36 

(01) 

70  36 

(02) 

7062 

(24) 

7062 

(08) 

7119 

(04) 

7486 

(02) 

7643 

(02) 

5 65  4 

(04) 

1215 

(02) 

6C  A 7 

(10  ) 

FA-6275 

6619 

(03) 

7062 

(05) 

7119 

(01) 

6CA7 

(06) 

FA-6276 

2C39A 

(03) 

7 4 8 6 

(01) 

7643 

(01) 

5654 

(02) 

1218 

(01) 

FA-6286 

6173 

(02) 

FA-6287 

59  65  A 

(01) 

FA-6288 

6CL8 

(04) 

6 D J 8 

(15) 

6U8A 

(01) 

5AMP2 

(01) 

5651 

(0  1) 

6197 

(02) 

6845 

(03) 

6BH6 

(04) 

6AN6A 

(01) 

lX2e 

(02) 

6 Al  5 

(01) 

Eccee 

(00) 

12AX7 

(01 ) 

6 AU8 

( 01  ) 

6AU5GT 

( 01 ) 

12B4A 

(12) 

FA-62  88/1 

6CJ8 

(08) 

6 ANSA 

(01) 

ECC85 

(00) 

12AL7A 

(01) 

FA-6289 

6CJ8 

(01) 

5965A 

(14) 

6U  3 A 

(04  ) 

5963 

(09) 

60  50 

(01) 

6 AU6 

(01) 

6AL5 

(01) 

ECC68 

(00) 

6 A 3 6 

(01) 

FA-62  e9/l 

5 6 63 

(04) 

FA-6289/2 

5963 

( 04) 

FA-62  89/3 

1 2 A V 7 

(04) 

FA-6260 

6073 

(01) 

613  6 

(02) 

66  37 

(02) 

6919 

(03) 

6 AS7GYB 

(01 ) 

70  36 

(01) 

7119 

(04) 

7316 

(0  3) 

5 964 

(01) 

5965  A 

(06) 

FA-6261 

59  65  A 

(01) 

60  74 

(01) 

5964 

(06) 

6136 

(01) 

70  36 

(ul) 

6 AS7GYB 

(01) 

7316 

(05) 

u B2 

(00) 

EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (DUMBER  USEQ  SHOWN  IN  PARENTHESES! 


r 


FA-6295 

1218 

6922 

7643 

(02) 

(02) 

(03) 

5654 

6965 

(03) 

(01) 

6 AN2 
7486 

(01) 

(01) 

FA-6295/1 

oe2 

6AS7GY8 

(00  ) 
(02) 

6074 

(01) 

6136 

(01) 

FA-6299 

5654 

(01 ) 

7643 

(02) 

FA-6300 

5654 

6922 

(06) 

(02) 

6 AN5 

(01) 

5965  A 

(01) 

FA-6305 

60  74 
7316 

(02) 

(01) 

6136 

5749 

(01) 

(01) 

6202 

0B2 

(01  ) 
(00) 

FA-6306 

062 

6202 

(00  ) 
(01) 

6074 

7316 

(02) 

(01) 

6136 

5749 

(01  ) 
(01) 

FA-6308 

5R4GYA 

7119 

( ) 
( ) 

6201 

( ) 

6919 

( ) 

■ 

FA-6311 

0 G 3 ■ 
6922 
6 A N5 

(01) 

(01) 

(01) 

6136 

6AS7GYB 

(01) 

(01) 

6688 
85  A 

(02) 

(00) 

FA-6612 

6AN5 

12AU7 

(05) 

(01) 

6 AQ5  A 

(01) 

6CL6 

(03) 

FA-6613 

416B 

(01) 

BL-T-Q  36 

(01) 

2K50 

(01  ) 

FA-6614 

12  AU7 

(02) 

6 AK5 

(08) 

1 2 AX  7 

(01) 

FA-6615 

6AK5 

(70) 

. ) 

FA-6617 

8020 

3C45 

(02) 

(01) 

6AQ5A 
8L-M- 006 

(01) 

(01) 

4PR60H 

(03) 

1 

• 

FA-6622 

6X4 

12AT7WA 

5XP11A 

(01) 

(04) 

(01) 

56B7WA 
6 AL  5 

(02) 

(02) 

12AU7 
6 AG  7 

(02) 
( 04  ) 

1 

FA-6624 

1E3GT 

(02) 

FA-6625 

12 AT7WA 

(02) 

12AUT7 

(01) 

5697WA 

(03) 

FA-6626 

6AQ5 

(03) 

b AU6 

(02) 

5651 

(01  ) 

j 

6AS7G 

(02) 

12AX7 

(Gl) 

* 

FA-6628 

6CL6 

(14) 

I 

FA-6629 

6AU6 

(03) 

6AS7G 

(06) 

12AX7 

(03  ) 

FA-6630 

6AS7G 

(03) 

6AU6 

(01 ) 

1 2 A X 7 

( 01  ) 

- 

FA-6652 

6 AN5 

(08) 

4 1 7 A 

(03) 

5697WA 

( 02  ) 

FA-6662 

6 AH6 

(01) 

6AS7G 

(02) 

062 

(02) 

FA-6671 

KK4032 

12AT7WA 

(03) 

(06) 

5637WA 

5V4GA 

(01) 

(01) 

6 Al  5 

(03) 

FA-6672 

6 AH6 

(08) 

FA-6673 

56  70  WA 
IX  2 A 

(01) 

(01) 

6BG6GA 
6 AU6W A 

(01) 

(01) 

M101-15 

(01 ) 

B - 45  I 


EQUIPMENT 

tube  types 

(NUMBER 

; USE 0 SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

PA-6674 

6BG6G A 

(02) 

5687WA 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

FA-6675 

6BG6GA 

(02) 

12AT7HA 

(03) 

FA-6677 

CK1352F2B 

(0,1) 

F A -66  8 4 

5R4WGA 

(01) 

FA-6801 

6060 

( ) 

6 AS  7 

( ) 

5651 

( ) 

1 2 AX  7 

( ) 

FA-68G1A 

5651 

( ) 

6030 

( ) 

6 AS  7 

( > 

12  AX7 

( ) 

F A-680  1 d 

5651 

( ) 

6080 

( > 

6AS7 

( ) 

12  AX  7 

( ) 

F A - 6 6 G 4 

6J6 

(03) 

o 0 Q 5 

(05) 

5727 

(01) 

2C21 

( 00  ) 

6Al5W 

(00) 

12AU7 

(04) 

6 AMb 

(08) 

PMO  7 

(00) 

1 2 A T 7 

(06) 

5726 

(02) 

6 AQ5 

(00) 

FA-63C4A 

6J6 

(03) 

2021 

(00) 

6005 

(05) 

6 A (J5 

( 00  ) 

5727 

(01) 

-2AT7 

(06) 

6AL5W 

(00) 

12AU7 

(04) 

b AM6 

(08) 

5726 

(02) 

PMO  7 

(00) 

FA-68C5 

6CK6 

(00  ) 

6A;_5W 

(00) 

ECL83 

(02) 

PMO  7 

( 00  ) 

6AU6 

(02) 

b AM6 

(34) 

5726 

(05) 

FA-6806 

6J6 

( 02) 

1 2 A T7 

(04) 

6 AS6 

(00  ) 

12AU7 

(03) 

5725 

(01) 

FA-69C6A 

6 J 6 

(02) 

12AU7 

(03) 

6AS6 

(00) 

12AT7 

(04) 

5725 

(01) 

FA-6807 

6 AM6 

(01) 

379 

(00  ) 

PMC  7 

(00) 

1 2 AT  7 

(01) 

2X2  A 

(01) 

FA-6608 

6 J6 

( 01 ) 

6X4 

(01) 

3G24NA 

(02) 

0 A 2 

(01) 

3E29 

(01) 

NE51 

(02) 

FA-6809 

GZ  32 

( 00  ) 

PMU  7 

(00) 

6 0 8 1 

(05) 

6 A M6 

(05) 

6AS  7 

(00) 

5R4GV 

( 10  ) 

oe2 

(05) 

FA-6810 

1 2 AT  7 

(01) 

5 654 

(0  1) 

4 1 7 A 

(00) 

6AK5W 

(00) 

5842 

(02) 

FA-6611 

6 Jb 

(01  ) 

PMO  7 

(00) 

12AU7 

(02) 

6CK6 

(00  ) 

TMA-403X 

(01) 

1 2 A T 7 

(02) 

6AS6 

(00) 

o AM  6 

(01) 

6AL5W 

(00  ) 

ECL83 

( G 2 ) 

5726 

(04) 

5725 

(02) 

FA-6811A 

6 J 6 

(01) 

5 72  5 

(02) 

6 A M 6 

(01 ) 

PM  0 7 

(00  ) 

6 CK6 

(00) 

12AU7 

(02) 

1 2 A T 7 

(02) 

TMA-403X 

(01) 

6AS6 

(00  ) 

ECL83 

(02) 

b AL  5W 

(00  ) 

5726 

(04) 

FA-6812 

12AU7 

(01) 

6 Al  5W 

(00) 

5726 

(01) 

FA-6824 

5651 

(01 ) 

60  30 

(04) 

12  AX7 

(01  ) 

6 A S 7 

(00) 

F A -6  3 26 

0 E 2 

(01) 

6U8 

(13) 

1 2 AT  7 

(13) 

6eG7A 

(01 ) 

6Cl  6 

(06) 

6 AS  6 

(03) 

6 A(_5 

(01  ) 

b A S 7 

(01) 

1 2 A X 7 

(02) 

5P4GY 

(Gl) 

FA-6834 

6AU8 

( 01 ) 

6060 

(01) 

B 


46 


EQUIPMENT  TUBE  TYPES  (NUMBER  USED  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA-6835 

1 2 AT  7 

(Oil 

FA-6842 

6AU6 

12AU7 

6CB6 

6C85A 

6AL5 

6 AN8 

(031 

(Oil 

(01) 

(01) 

(00) 

(01) 

FA-6842 A 

0B2 

6CG7 

5726 

6C4 

R6173-P2 

6AU6 

(01) 

(02) 

(01) 

(01) 

(01) 

(03) 

FA-6847 

062 
6080 
6 A K 8 
6CE6 

6 A 64 

16WP2A 

oooooo 

FA-6847A 

12AU7 

(01) 

FA-6347/A 

oe? 

(Cl) 

F A -b  84  7 A 

6080 

(02) 

F A-6047/A 

1 2 AU  7 

( 01 ) 

F A-6847A 

68  > 7 

( 01 ) 

F A-6  «4  7/ 4 

6CG7 

(02) 

FA-6847A 

bCC  7 

( 02) 

F A- 6 84  7 / A 

bC  PSA 

(Oil 

F A -6  8 4 7 4 

6CP6 

(01) 

FA-6847/4 

Fsgr  4 

( 01 ) 

FA-68474 

60K4 

( 01 1 

FA- 6347/4 

6C  4 

(Oil 

F A-684  7 A 

6C4 

(01 ) 

F A-6847/A 

6C66 

(01) 

FA-6  84  7 A 

6C2S 

(01) 

F A-6847/A 

5726 
1267  7 

(01) 

(02) 

FA-63474 

5726 

103 

(01) 

(01) 

FA-6847/A 

16HP2A 

( 01 ) 

FA-6847A 

6 A N0 

( 01 ) 

FA-6847/4 

6AL5 

(00) 

FA-68474 

6 A 14 

(01) 

5687 

(01) 

R6173-P2 

(01) 

082 

(01) 

6CG7 

(02) 

6080 

(02) 

6C2  5 

(01) 

6 BK4 

( 01 ) 

6C4 

(01) 

133 

(01) 

12BY7 

(02) 

68X7 

(01) 

6AU4 

(01) 

5726 

(01) 

6 AN8 

(01) 

1B3 

(01) 

6080 

(02) 

6 BX  7 

(01) 

b CB6 

(01) 

6 BK4 

(01) 

6CB5A 

(01) 

6C2  5 

(01) 

6AU4 

(01) 

12AU7 

(01) 

6AL5 

(00) 

1 2 0 Y 7 

(02) 

5726 

(01) 

6CG  7 

(02) 

68X7 

(01) 

6C35A 

(01) 

bC  4 

(01) 

60K4 

(01) 

6C25 

(01) 

12BY7 

(02) 

12AU7 

(01) 

1 B 3 

(01) 

6 AL  5 

(00  ) 

6AIJ6 

(03) 

b 0 8 0 

(02) 

b 9X  7 

(01) 

082 

(01) 

t>C85A 

(01) 

6C2  5 

• 

(01) 

103 

(01) 

6 A N 3 

(01) 

b AU6 

(03) 

12877 

(02) 

1 6*IP2  A 

(01) 

6 AU6 

(0  3) 

6 AU4 

(01) 

o AL  5 

(00) 

• . 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

U^EC  shown 

IN 

PARENTHESES) 

84-690? 

R6178P2 

( 01  > 

5651k  A 

(01) 

6005 

(01 ) 

1E3GT 

(02) 

5 72  7 

(01) 

5670 

(03) 

5 6 8 7 W A 

(01) 

6AQ5k 

(00) 

5 814  A 

( 14  ) 

6EE6W 

( 00  > 

653  0 

(02) 

6688 

(01) 

6EQ5 

(03) 

2D21W 

(00) 

5750 

(02) 

5726 

(01) 

60Q5 

(06) 

5751 

(02) 

6AH6WA 

(01) 

6 AL  5W 

(00) 

FA-6912 

6 A H 6 W A 

(01) 

6 8Q5 

(03) 

6005 

(01) 

6C4W 

(01 ) 

6DQ5 

(05) 

5651WA 

(01) 

6550 

(02) 

6688 

(02) 

6688 

(01) 

56  70 

(02) 

3 726 

(01) 

5814A 

( 35) 

6AQ5W 

(00) 

1 B3GT 

(01) 

R-6179P-2 

(01) 

56  87  WA 

(03) 

6 Al  5W 

(00) 

FA-6913 

6CQ5 

(03) 

5670 

(09) 

FA-6914 

6AS6k 

(00  ) 

6 SQ  5 

(03) 

5667WA 

(01) 

5670 

(06) 

5 725 

(01) 

5814  A 

(05) 

FA-6916 

6AH6WA 

(Cl) 

o AIJ6WA 

(02) 

5 6 8 7 k A 

(04) 

56  70 

(03) 

5 61 4 A 

(02) 

FA- 691 6 

O02W  A 

(01  ) 

6AU6WA 

(01) 

5 6 9 ? k A 

(07) 

5726 

(01) 

5670 

(02) 

5 814  A 

(02) 

6AL5W 

(00) 

FA-6917 

56  87  W A 

(03) 

5670 

(05) 

FA-6913 

6 A h 6 W A 

(03) 

6 BQ  5 

(0  2) 

6336A 

( 04) 

5651WA 

(04) 

5 6 8 7 W A 

(01) 

FA-6921 

5670 

(06) 

68Q5 

(01) 

5637HA 

(11) 

FA-6926 

5651WA 

(01) 

5 751 

(08) 

5814A 

(02) 

56  87WA 

(01 ) 

6 3 A 6W 

(00) 

6AU6WA 

(01) 

5755 

(03) 

5726 

(04) 

5 8 1 4 A 

(02) 

5749 

(01  > 

5726 

(08) 

6 AL  5 k 

(00) 

6AL5W 

(00  ) 

FA-6927 

56  e7wA 

(01) 

5 726 

(04) 

6005 

( C 2 ) 

5727 

(01  ) 

5751 

(01) 

5670 

(01) 

6 A G5  k 

(00  ) 

o A U 6 W A 

(02) 

2021k 

(00) 

5814A 

( 10  ) 

6 AL  5W 

(00) 

FA-6928 

6550 

(08) 

6668 

(01) 

5814  A 

(06) 

6AU6WA 

(04i 

5670 

(02) 

FA-6929 

6EQ5 

(01) 

6 336  A 

(05) 

6 A H 6 k A 

(03) 

5687WA 

(01) 

5 65 1 W A 

(03) 

FA-6930 

6550 

( Oo) 

b68tt 

(01) 

5 8 1 4 A 

(06) 

5670 

(02) 

6 * U 6 W A 

(04) 

FA-6931 

5726 

(01) 

5651W A 

(04) 

5 8 1 4 A 

(02) 

6AL5W 

(00) 

FA-6932 

5725 

(Cl) 

5 8 1 4 A 

(01) 

6 AS 6 k 

( 00  ) 

66  05 

(02) 

5726 

(01) 

6638 

( 06) 

7539 

(01  ) 

6 AL5W 

( 00  ) 

5842 

( 00  ) 

417A 

(Cl) 

5687k 

(02) 

FA-693  5 

5342 

( 00  ) 

5 72  5 

(01) 

6 A S6  k 

(00  ) 

5667k 

(02) 

6668 

( G 6 ) 

5814  A 

(0  1) 

5726 

(01) 

7539 

(01) 

6BG5 

(02) 

6AL5W 

(00  > 

41  7 A 

(01) 

F A - 6 9 7 4 

5670 

( 0 9) 

3 1 o 6 

(01) 

6688 

(01) 

5 8 1 4 A 

( 11  ) 

6 455k  A 

(00  ) 

5 6 8 7k A 

(01) 

6 A U 6 k A 

(01) 

5 8 1 4 h A 

(01) 

6 AH6k  A 

(02) 

B - 48 


EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA-6935 

1E3GT 
5651 WA 
6146 
5727 
2D21W 

(01) 

(02) 

(01) 

(01) 

(00) 

5670 
2X2  A 
6C4W 
60Q5 
6AQ5W 

(03) 

(01) 

(01) 

(02) 

(00) 

6005 
6 Ah6  W A 
5 8 1 4 A 
6CC6GA 

( G 2 > 
(01) 
(06) 

(02) 

FA-6936 

6336A 

5651WA 

5687WA 

(09) 

(05) 

(01) 

6 AH  6W  A 
092WA 

(05) 

(02) 

6DQ5 
0 A2m  A 

(01) 

(01) 

FA-6938 

5687WA 

6AH6WA 

(01) 

(03) 

5 65 1 W A 
0 A2WA 

(02) 

(01) 

6336  A 
6BQ5 

(05) 

(Gl) 

FA-6940 

2C21W 
6688 
5670 
6AL5W 
5651 WA 
6AH6WA 

(00) 

(01) 

(03) 

(00) 

(01) 

(01) 

6550 

60E6W 

5687WA 

5726 

1B3GT 

(02) 

(00) 

(01) 

(01) 

(02) 

6BQ5 

5814A 

5750 

5727 

R6192P2 

(03) 
(14) 
(02) 
( 01  ) 
(01) 

FA-6947/01 

6336A 

6AH6WA 

(02) 

(02) 

565 1 W A 

(02) 

0B2HA 

(02) 

FA-6547/02 

O02WA 

6AH6WA 

(02) 

(02) 

6336A 

(02) 

5 65 1 W A 

(02) 

FA-7010 

81350 

(02) 

FA-7011 

6587 
37 1 B 

(02) 
( > 

4B31 

(04) 

61350 

(30  ) 

FA-7013 

5814A 

(44) 

6AG7Y 

(02) 

FA-7018 

6X4 
6 A K5 
082 

(06) 

(02) 

(05) 

5R4GY 
0 A2 

(11) 

(06) 

6146 

6U9 

(04) 

(02) 

FA-7019 

5651 

6AUWA 

(05) 

(06) 

5R4WG A 

(10) 

60  80 

(07) 

FA-7020 

MA-356 

(02) 

FA-7021 

12AT7 

(32) 

FA-7022 

V-154 

(02) 

FA-7024 

66  88  A 
TS103P01 

(05) 

(75) 

TS103P01 
6 BA6 

(99) 

(02) 

5842 

(05) 

FA-7025 

5687WA 

(28) 

2C40 

(02) 

5751 

(20  > 

FA-70  26 

12ATWA 

5751 

6AK5W6096 

5654 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

6005 

5R4WGA 

6L6WGB 

( ) 
( ) 
( ) 

5651 

6AN5WA 

6AQ5N 

( ) 
( ) 
( ) 

FA-7030 

6W4-GT 

5R4WGA 

(02) 

(01) 

6W4**G  T 
6BG6GA 

(02) 

(04) 

6BG6-G  A 
12AT7WA 

(04) 

(26) 

FA-7031 

6357 

(02) 

FA-7034 

12AT7WA 

5751 

(03) 

(02) 

6AL5W 

( ) 

5726 

(02) 

FA-7035 

12AT7WA 

(07) 

6AK5W 

( ) 

5654 

(04) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUM  )ER 

USED  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

FA-7Q36 

5751 
0 A3 
6 A K6 

(20  ) 
(02) 
( 02) 

OJ 

• -J-Z) 
OC  ><I 

( ) 
(12) 
( A 7 ) 

60  90 
fc  A 3 5 

(0A) 

(02) 

FA-70  A3 

565A 
6C  A 

6 A 6 W B 
565A 

(99) 

(02) 
( A 7 ) 
(28) 

oOC  5 
6 An5w  A 
6 A K o W 

(02) 
(01) 
( ) 

6CAH 

5 8 1 A W A 

6 AC5h 

(06) 
( A9) 
( ) 

FA-70  AAA 

ebq7a 
56  70  W A 
6AN5WA 
6AU6W8 
6AS6W 

(12) 
( 1 A) 
( 0 A) 
(06) 
( ) 

5 6 o 7 
5725 
5 65A 
fa  AK5W 
1 2 AX  7 

( U 1 ) 
(2  5) 
(0  7) 
( ) 
( 75) 

5 8 1 AW  A 
5697 
12ATWA 
2C21W 
5 72  7 

(OA) 
(30  > 
(01) 
( ) 
(02) 

FA-70A5 

56  70  W A 
6 AN5  W A 

( 1A) 
(0A) 

5 65  A 
fa  AK5W 

(05) 
( ) 

581 AWA 
1 2 A X 7 

(08) 
( C 5 ) 

FA-70 A6 

581 AWA 
5725 
6 A K5  W 

(Cl) 
(01) 
( ) 

5 65  A 
o AU6W  B 

fa AU6we 

(05) 

(06) 
(06) 

6 A N 5 W A 
6 A S6  W 

(02) 
( ) 

FA-70 A8 

6336A 

(36) 

6 A W 6 

( 30  ) 

6 A Q 5 

(06) 

FA-70A9 

6AQ5A 

(12) 

FA-7053 

565A 
6 A K 5 W 

(01  ) 
( ) 

12ATWA 

5687 

(0  1) 
(02) 

6 A J6  W B 

(02) 

FA-705AA 

565A 
1 1 AT  WA 
6 A K5  W 

( ) 
(05) 
( ) 

5 8 1 A W A 
5 8 1 A 
12AX7 

(01) 
(0  2) 
(0  7) 

5 6 8 7 W A 

6 A N 5 W A 

(03) 

(02) 

FA- 7057 

56  5 A 
6CAW 
5ei AWA 
6 A K5  W 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

569  7W A 
5 965 
5 725 

( ) 
( ) 
( ) 

5687WA 
6 A S 6 W 

6 A N 5 W A 

( ) 
( ) 
( ) 

FA- 7062 

0B2WA 

( ) 

FA-7082 

100  AP 
1 2 A T 7 

( ) 
< 01 ) 

6 AQ5 
2903 

(Cl) 

(01) 

6 AWB 
5687 

(01) 

(02) 

FA-7063 

6 AH6 

( 0 A) 

5933 

(07) 

12  AT7W A 

( 10  ) 

FA-  70  6A 

6005 
581  ^A 
6AQ5W 

(01) 
( 06) 
( ) 

1 2 AIWA 
6 AH  6 

(11) 

(01) 

6AU6 
581  AA 

( OA  ) 
(01) 

FA-  70  85 

6BQ7  A 
1 2 A T 7 

(02) 

(02) 

5751 

6AQ5A 

( 01 ) 
(02) 

6 AH6 

( 01 ) 

FA-7086 

6336  A 
790  1 
2910 

( > 
( ) 
( ) 

0B2WA 
1 0 12p 

( > 
( ) 

6 AU6 
6 A W 9 

( ) 
( ) 

FA-7087 

6AK5W6096 

( > 

565  A 

(0A) 

5VAGA 

( 10  ) 

FA-70  68 

66  KA 

(02) 

1 2 A T 7 

(01) 

FA-7092 

6AU6 

5RAWGA 

(01) 

(03) 

6 336A 

(03) 

0e2WA 

(02) 

FA-70  93 

6oeo 

5687 

(01 ) 
(01) 

6L6GC 
6 AH6 

(01) 

(07) 

1 2 A T 7 

(01) 

FA-7110 

RK7577 

(02) 

QK653 

( ) 

FA-7111 

290 

( 1 

1278P 

( ) 

59A8 

( ) 

FA-711A 

6X  A 

( 01 ) 

A-65A 

(02) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

FA-7121 

37  IB 

(06) 

FA-7122 

5687WA 

(02) 

5687 

(01) 

12BY7A 

(02) 

12AT7 

( 04) 

FA-7123 

6AQ5 

(01) 

6X4 

(01) 

5651 

(01) 

5654 

(01) 

6AK5W 

( ) 

FA-7124 

5R4GY 

(01) 

5687W  A 

(01) 

6AS7G 

(02) 

5751 

(01) 

FA-7127 

5727 

(02) 

2D21W 

( ) 

5651 

(01) 

FA-7144 

6005 

(01) 

6AU6WB 

(01) 

6X4H 

(01) 

6AQ5W 

( ) 

5751 

(02) 

1225P 

( ) 

290 

(02) 

5V4GA 

(02) 

0B2 

(05) 

12  AT  HA 

(08) 

6 AU5GT 

(04) 

FA-7150 

MA-356 

(02) 

FA-7176 

OKK1048 

(02) 

FA-71  77 

6AU6 

(02) 

12BH7 A 

(02) 

5651 

(02) 

0 A 2 

(04) 

FA-7211 

6AU6 

(04) 

7044 

(01) 

7266 

(02) 

5 8 1 4 A 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

6 AS6H 

( 01  > 

6 A L5 

(01) 

5725 

( ) 

5687NA 

( 02  ) 

5670 

(05) 

12AT7WB 

(02) 

FA-7221 

5ei4HA 

(02) 

5763 

(02) 

6 81  4 A 

(09) 

70  44 

(15) 

6 AK5 

(08) 

5670 

(09) 

5667WA 

(02) 

5 65 1 W A 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

12  AU7 

(03) 

1 2 A f 7 M B 

(02) 

FA-7222 

6AU6 

(02) 

6 336  A 

(0  3) 

565 1 h A 

(01) 

12  AX  7 

(01) 

6 AS7G A 

(03) 

FA-7226 

5763 

(02) 

6 AK5 

(03) 

FA-7227 

5 8 1 4 A 

(02) 

6 AK  5 

(04) 

FA-7228 

5763 

(02) 

6 AK5 

(08) 

5670 

(09) 

7044 

(15) 

12AT7WA 

(02) 

1 2 A U 7 

(03) 

5687HA 

(02) 

5 8 1 4 A 

(0  9) 

5 65 1 w A 

(01) 

FA-7228 

1 2 AX  7 

(01) 

5 8 1 4 W A 

(02) 

FA-7229 

58  1 4 A 

(02) 

6 AK5 

(04) 

FA-7231 

41  7A 

(02) 

6360 

(01) 

6 AH6 

(02) 

58  1 4 A 

(02) 

6939 

(05) 

6 AN5 

(01) 

6AL5 

(01 ) 

7815 

(03) 

5842 

( ) 

5670 

(02) 

5 6 8 7 W A 

(01) 

6 AK5 

(05) 

FA-7231/2 

636C 

(01) 

6939 

(05) 

6 AH6 

(02) 

FA-7231/4 

5670 

(10) 

5 8 1 4 A 

(02) 

5637WA 

(02) 

6 A L5 

(01) 

FA-7231/6 

6AH6 

( C 2 ) 

6939 

(05) 

6 A N 5 

(01) 

FA-7231/7 

5842 

( ) 

4 1 7 A 

(02) 

6 AK5 

(05) 

FA-7231/8 

7815 

(03) 

FA-7231/83 

7815 

(04) 

\ B - 51 

i 

I 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( number 

USED  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

FA-7233 

6AU6 

(02) 

5727 

< ) 

12AU7 

(01) 

5965 

(01) 

J21N 

(01) 

6AQ5A 

(03) 

6AS6W 

( 02) 

5725 

( ) 

5 81  4 A 

(05) 

5667WA 

(09) 

FA-72330 

6AU6 

(01)'' 

5 81  4 A 

(02) 

5725 

(02) 

6AS6W 

( ) 

12AU7 

(01) 

5687WA 

(07) 

59  65 

(01) 

FA-7233E 

5 8 1 4 A 

(03) 

6 A S 6 W 

( ) 

5687 

(02) 

56  e7WA 

(05) 

5725 

(01) 

5725 

(01) 

FA-7234 

6 AU6 

(02) 

0 A2WA 

(01) 

6AS7GA 

(06) 

5651 W A 

(01) 

12AX7 

(01) 

FA-7234A 

6AS7GA 

( 06) 

6 AU6 

(02) 

1 2 AX  7 

(01) 

56  51 W A 

( 01 ) 

FA-7243 

5965 

(23) 

7044 

(24) 

5814A 

(03) 

12AU7 

(01) 

FA-7244 

7044 

(02) 

5965 

(36) 

FA-7246 

6336A 

(05) 

5763 

(03) 

5651 

(01) 

6AU6 

( 02  ) 

1 2 Ax  7 

(03) 

FA-7251 

7044 

(04) 

6 Ai6W 

( ) 

5725 

(01) 

5 = 65 

(26) 

FA-7252 

5R4GY 

(02) 

6AU6 

(02) 

6X4 

(01) 

6AS7G 

(03) 

5651 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

FA-7260 

E40214 

(02) 

FA-7262 

B40214 

(01) 

FA-7271 

6216 

(03) 

0 B2WA 

(02) 

7308 

(03) 

1V2 

(02) 

7754 

(01) 

56S7WA 

(09) 

6 A H6  W A 

(02) 

5 65 1 W A 

(03) 

4MP1 

(01) 

5726 

(01) 

6 0 8 0 W A 

(03) 

6 EQ5 

(02) 

2B22 

(02) 

12AT7WA 

(09) 

12BY7A 

(02) 

6AU6WA 

(03) 

oU8  A 

(06) 

6C4 

(02) 

6J6W  A 

(01) 

2C36 

(01) 

6 A|_5W 

( ) 

5S14A 

(19) 

FA-7272 

6216 

(03) 

5814A 

(19) 

2 B22 

(02) 

6 0 6 0 W A 

(03) 

5 726 

(01) 

6J6WA 

(01) 

73Ce 

(03) 

7754 

(01) 

1V2 

(02) 

6C4 

(02) 

4 MP  1 

(01) 

082WA 

(02) 

2C36 

(CD 

6 BQ  5 

(02) 

5637WA 

(09) 

12EY7A 

(02) 

5 65 1 W A 

(03) 

6U3  A 

(06) 

6AU6WA 

( G3) 

6 AH6W A 

(02) 

12AT7WA 

(09) 

6AL5W 

( ) 

FA-7274 

6216 

(03) 

6 AH6W  A 

(02) 

2822 

(02) 

6EG5 

(02) 

60  SOW  A 

(03) 

5726 

(01) 

730  6 

(03) 

7754 

(0  1) 

604 

(02) 

1V2 

(02) 

4 MP  1 

(0  1) 

2C36 

(01) 

6 A U 6 W A 

(03) 

6AL5W 

( ) 

oe2WA 

(02) 

56  6 7 W A 

(09) 

1 2 A T7  W A 

(09) 

6U8  A 

(06) 

6J6WA 

(01) 

5 65 1 W A 

(03) 

5 81  4 A 

(19) 

12EY7A 

(02) 

FA- 7262 

6459 

(06) 

2 BP  1 

(01) 

FA-7302 

1 2KV 

(01) 

F A-  73  04 

6463 

( 01 ) 

12AU7 

(02) 

6AH6 

(01) 

70  44 

(04) 

6 A l 5 

(0  1) 

6 AS6 

(01) 

B - 52 


EQUIPMENT 

TUEE  TYPES 

(NUMBER 

USEC  SHOWN 

I N 

PARENTHESES) 

FA-7304 

5565 

(C2» 

5751 

(02) 

FA-7305 

6463 

(05) 

7 0 44 

(01) 

6 BH  6 

(01) 

6AH6 

( 01 ) 

6 AS  6 

(02) 

12  AU7 

(03) 

FA-7307 

5651 

(01  ) 

6336A 

(02) 

5751 

(01) 

FA- 7322 

6463 

(01) 

7044 

(06) 

5670 

(01) 

6 AH6 

( 03  ) 

6 AN  5 

(01) 

12AU7 

(02) 

F A - 7 3 2 3 

6463 

(02) 

7044 

(02) 

6 A S 6 

(03) 

6EH6 

(06) 

6 AU6 

(02) 

5965 

(01) 

6C4 

(01) 

12AU7 

( 05  > 

5670 

( 04  > 

6 AL5 

(01  ) 

1 2 A X 7 

(0  1) 

FA-7324 

6463 

(01) 

12AU7 

(05) 

6 Al5 

(01) 

5670 

(01  ) 

1 2 AX  7 

(01) 

FA-7325 

55  65 

(02) 

12AU7 

(04) 

FA-7327 

6528 

(02) 

7044 

(01) 

0B2 

( 02  ) 

6AU6WB 

(01) 

0 A2 

(01) 

5751 

(02) 

FA-7331 

6463 

(02) 

12AU7 

(01) 

FA -7332 

6L5 

( C 2 ) 

6L  6 HG  B 

(02) 

12AU7 

(Cl) 

1 2 AX  7 

(02) 

FA-7333 

6463 

(01) 

6 AS6 

(01) 

7044 

( 04  ) 

12AU7 

(02) 

6 AH  6 

(0  1) 

6 Al  3 

(01) 

5751 

(02) 

59b5 

(02) 

FA-7334 

6463 

(07) 

7 044 

(03) 

6 BH6 

(01) 

6 A U6 

(01  ) 

6 AH 6 

(01) 

12AU7 

( C 3 ) 

6 A S6 

(02) 

FA-7335 

6336A 

(01) 

5651 

(01) 

7044 

(02  ) 

5670 

(03) 

6 AH  6 

(04) 

1 2 A X 7 

(01) 

FA-7337 

6336  A 

(02) 

5651 

(01) 

6AU6W3 

(02) 

5751 

(01  ) 

FA-7341 

6550 

(06) 

5755 

(02) 

6 AH6 

(02) 

FA-7342 

6463 

(01 ) 

6 Ah 6 

(0  1) 

7 C 4 4 

(01) 

6 AG  7 

(02) 

5814 

(01) 

6 AU6 

(Cl) 

1 2 AX  7 

(01) 

5751 

(0  2) 

6 E N6 

(01) 

FA-7343 

6463 

(01) 

5755 

(02) 

5670 

(03) 

7044 

(02) 

12AX7 

(02) 

5965 

(02) 

12AU7 

(01 ) 

6 AH6 

(02) 

FA-7345 

6792 

(02) 

12AU7 

< 01 ) 

1B3GT 

(02) 

FA-7347 

6V6GT 

(01 ) 

7044 

(02) 

1 2 AX  7 

( 01 ) 

12AU7 

(02) 

5670 

(03) 

FA-7343 

K1709P7 

(01) 

FA-7404 

063 

(02) 

FA-7411 

6522 

(02) 

6336A 

(04) 

5651 

(02) 

12AX7 

(02) 

0 A 2 

(02) 

FA-7412 

6522 

(07) 

5671 

(28) 

5687WA 

( 07  ) 

6 AH6 

(02) 
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E3UIDMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

U jE  D jHO  4 N 

IN 

PARENTHESES) 

FA-7414 

6922 

(60) 

2021 

(04) 

12AU7 

(07) 

12  AT  7WB 

(04) 

F A- 7 4 1 5 

12AT7WB 

(09) 

5 6 d 7 W A 

(0  2) 

5687wA 

(09) 

FA- 7416 

692c 

( 02) 

1 2 AX  7 

(02) 

63  56A 

( 06  ) 

C A2 

(02) 

5651 

(02) 

F A-7433 

6922 

(02) 

'}  6 6 7 W A 

(01) 

FA-7434 

6922 

( 15) 

6427 

(01) 

5726 

( 01 ) 

736C 

(01) 

6 AU6 

(01) 

6 Al5r 

( ) 

5670 

(25) 

6 A H 6 

( u 1 ) 

5 6 9 7 A A 

(03) 

FA-7437 

6922 

(03) 

5 6 8 7 W A 

(02) 

FA- 7438 

6922 

(23) 

56876  A 

(04) 

FA- 7451 

6CL6 

(01) 

6 A35W 

( ) 

6 AU6AA 

( 02  ) 

1 2 A X 7 

(07) 

600  5 

(03) 

12  AT  7WB 

(18) 

FA-7452 

12 AT7W9 

(01) 

6 C A 7 

( 04  ) 

E L 3 4 

( > 

12  AX  7 

(04) 

6 AH6 

(06) 

FA- 7453 

69  A6 

( 02) 

6 6 8 8 

(05) 

5687 

(02) 

12AT7WB 

(04) 

7788 

(03) 

6 AS6 

(06) 

5642 

(06) 

6CL6 

(13) 

6 E A6  A 

( ) 

5749 

(01) 

5687W A 

(02) 

FA-7454 

6522 

(01) 

12AT7RB 

(03) 

12AU7 

( 01 ) 

6CL6 

(02) 

6528 

(03) 

1 2 AX  7 

(04) 

f AH6 

(02) 

FA-7455 

6AQ5A 

(02) 

5751 

(02) 

FA-7456 

5725 

(01) 

1 2 AT7  hB 

(07) 

6 AU6 

(03) 

12  AX  7 

(01) 

6 A S 6 W 

( ) 

2021 

(01  ) 

12AU7 

(02) 

5697A A 

(0  7) 

FA-7457 

6AU6WA 

(01) 

12AT7WB 

(23) 

FA- 7456 

6668 

( 01  > 

6922 

(02) 

0 G 3 

(01) 

6eK4 

(01) 

6035 

(02) 

6 A F 3 

( 01  ) 

6CL6 

(02) 

195GT 

(01) 

E L 3 4 

( 01  ) 

5687WA 

(01) 

12AX7 

(04) 

6CA7 

(01) 

1E3GT 

(01) 

12AU7 

(06) 

E?5  A 2 

( ) 

FA- 7460 

6922 

(16) 

6AU6 

(01) 

12AT7RB 

(05) 

FA- 7461 

6668 

(04) 

6922 

(12) 

1 2 AT7WB 

(09) 

6AN5 

(02) 

5 6 8 7 W A 

(09) 

6AU5 

(02) 

FA-7462 

6922 

(02) 

6 33  6 A 

(02) 

565 1 W A 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

FA-7463 

6922 

(02) 

5651 

(02) 

1 2 Ax  7 

(02) 

0 A 2 

(01  > 

6 336  A 

(06) 

FA-7464 

6922 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

0 A2 

(01 ) 

6 3 36  A 

(06) 

5651 

(02) 

FA-7465 

7235 

(Gl) 

7235 

(02) 

5651 AA 

(07) 

2X2  A 

(04) 

6642 

(01) 

6842 

(01) 

12AX7 

(05) 

F A - 74  66 

6922 

(02) 

565 1H A 

(02) 

6556  A 

(01) 

1 2 Ax  7 

(02) 

6 33  6 A 

(11) 

FA-7467 

652B 

(01) 

6 33  6 A 

(06) 

6922 

(09) 

'• 

i B - 54 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

. USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

FA- 7467 

12AX7 

(05) 

6 52  B 

(02) 

5 V 3GT 

(02) 

FA-7472 

6922 

(03) 

5Y3GT 

(01) 

6 336  A 

(04) 

12AX7 

(03) 

6526 

(01) 

FA-7473 

12AU7 

(01) 

6 BK4 

(01) 

6035 

(01) 

12  AX  7 

(01) 

0G3 

(01) 

185A2 

( ) 

1B3GT 

(02) 

FA-74  74 

66A7 

(01) 

12AU7 

(03) 

12  AT7 

(01  ) 

EL34 

(01) 

1 2 AX  7 

(02) 

FA-7475 

6922 

(01 ) 

6 0Q5 

(02) 

12AU7 

(01) 

12AX7 

(01) 

5687WA 

(01) 

FA-7476 

12AU7 

(01) 

5 68 7 W A 

(02) 

FA-7477 

6688 

(01) 

60.6 

(01) 

56  8 7 W A 

(02) 

12AU7 

(01) 

FA- 74  80 

6528 

(01) 

6922 

(07) 

66  89 

( 01 ) 

6336A 

(04) 

3 Y3GT 

(01) 

6035 

(02) 

1 2 AX  7 

(08) 

6 AC6 

(01) 

12AT7HB 

(01) 

5687WA 

(01 ) 

6 AF  3 

(01) 

6 AS6W 

(02) 

12  All  7 

(07) 

6 CL  6 

(02) 

FA-7532 

CK1361 

(02  ) 

FA-753  9/ A 

42251126P1 

(01) 

GV6A-600 

(01) 

VX64 

(04) 

FA- 7551 

29C-1396P2 

(01) 

FA-7561 

290-1400P1 

(01) 

FA-7571 

CK1383 

(01) 

GV6  A 

(01) 

V X 6 4 

( 04  ) 

FA-7703 

8016 

(02) 

1B3GT 

( ) 

12AU7 

(01) 

6 7 92 

(02) 

FA-77  04 

5755 

(02) 

6550 

(06) 

6 Ah6 

(02) 

FA-7705 

5814A 

(01 ) 

7044 

(01) 

6BN6 

(01) 

5751 

(02) 

6463 

(01) 

6 AG  7 

(02) 

12  AX  7 

(01) 

6 AH6 

(01) 

6AU6 

(01) 

FA-7706 

7044 

(02) 

12AU7 

(0  2) 

1 2 AX  7 

(01) 

5670 

(03) 

FA-7709 

7044 

(02) 

5755 

(02) 

5965 

(02) 

5670 

(03) 

1 2 A X 7 

(02) 

6 AH6 

(02) 

6463 

(01) 

12AU7 

(01) 

FA-7710 

1 2 A U 7 

(02) 

6463 

(01) 

7044 

(03) 

6 A H6 

(02) 

FA-7712 

7044 

(03) 

6 AH6 

(0  1) 

5670 

( G 1 ) 

6AN5 

(01) 

FA-7713 

7044 

(02) 

12AU7 

(05) 

1 2 A X 7 

(01) 

6 A S6 

(03) 

6C4 

(01) 

6 AL  5 

(01) 

5670 

(04) 

6463 

(02) 

6 BH6 

(06) 

5965 

(01 ) 

6 AU6 

(02) 

FA-7715 

12AU7 

(05) 

12AX7 

(Ul) 

6463 

(01) 

56  70 

(01) 

6 Al5 

(01) 

FA-7716 

5965 

(02) 

12AU7 

(04) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

: USED  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

FA-7718 

7044 

(01) 

6 52  8 

(02) 

082 

(02) 

6AU6WA 

(01) 

5751 

(01) 

5651 

(01) 

CA2 

(01) 

FA-7719 

6336A 

(02) 

5751 

(01) 

5651 

(01) 

FA-7720 

6336A 

(02) 

5751 

(01) 

5651 

(01) 

6AU6NA 

(02) 

FA-7723 

63  36  A 

(01) 

6AH6 

(04) 

12AX7 

(01  ) 

5670 

(03) 

5651 

(01) 

7044 

(02) 

FA-7724 

12  AU7 

(01) 

6463 

(02) 

FA-7725 

6L6WG8 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

6 AL5 

(02) 

12  AU7 

(01) 

FA-7726 

12  AU7 

(02) 

7044 

(04) 

5965 

(02) 

6 A L 5 

(01  ) 

6AH6 

(01) 

6463 

(01) 

6AS6 

(01) 

5751 

(02) 

FA-7727 

69H6 

(01) 

6 AH6 

(01) 

12AU7 

(03) 

6463 

(07) 

7044 

(03) 

6AS6 

(02) 

6AU6 

(01) 

FA-7728 

6 A S6 

(01) 

12AU7 

(02) 

6463 

(01) 

5965 

(02) 

6 AL  5 

(01) 

5751 

(02) 

6 AH6 

(01) 

7044 

(04) 

FA-7729 

6 AH6 

(01) 

12AU7 

(03) 

6463 

( 0 5 > 

6 B H6 

(01 ) 

7044 

(0  1) 

6 AS6 

(02) 

FA-78C5 

QX-3583 

(01) 

Z1975 

(20  ) 

0 A2M  A 

( G 3 ) 

0 A3 

(01) 

0 B2WA 

(03) 

CB2WA-662 

(01) 

CC3 

(04) 

1B27 

(10  > 

12AT7WB 

(33) 

12AT7H0 

(05) 

12AU7WA 

(02) 

12AX7WA 

( 10  ) 

12CP7C 

(01) 

1256 

(02) 

2C39A-728 

(02) 

2C40  A 

(01) 

2021W-572 

(02) 

2X2  A 

(02) 

3C45-6130 

(01) 

3E2  9 

(02) 

5R4HG3 

( 15) 

5U4GB 

(01) 

5V4GA 

(0  1) 

5651HA 

( 04) 

5656 

(04) 

5 687 W A 

(10  ) 

5687WA 

(03) 

5 76  A 

(01) 

5814A 

(35) 

5842HA 

(01) 

5847 

(01) 

5949A-190 

(01) 

5963 

(01) 

6AC7WA 

(04) 

6AG5WA618 

(01) 

6AG7Y 

( 04  > 

6 A H6  W A 

(01) 

6AH6W A 

(28) 

6 AK5N-565 

(21  ) 

6AK5W-565 

(11) 

6 AK6 

(01) 

6Al5H-572 

(13) 

6AL5W-572 

(02) 

6 A N 5 W A 

(04) 

6AN5WA 

(01 ) 

6AQ5W-60G 

( 04) 

6 AS5 

(01) 

6 AS6W-572 

(10) 

6AS7G 

(14) 

6 AU6WB613 

(01) 

6BE6N-575 

(01) 

6BN6 

(01) 

6C4WA 

(01) 

6C4 

(02) 

6L6WGB568 

(01) 

oSH  7 

(01) 

6SJ7Y 

(01) 

6SL7WGT 

(02) 

6SN7WGT3 

(09) 

6V6GTY 

(02) 

6X4WA-620 

(01) 

6X4WA-620 

(11) 

6X4WA-620 

(05) 

6Y6GA 

(05) 

6080WB 

(04) 

6299 

(01) 

eo  20W 

( 06) 

807 

(02) 

FA-7808 

12AX7WA 

(02) 

4032 

(02) 

5 8 1 4 A 

(02) 

6 Al5 

( 02) 

6AU6WC 

(05) 

6V6GTY 

(05) 

809 

(03) 

FA-7840 

4CX250B 

(01) 

6816 

(01) 

FA-7841 

4CX250B 

(01) 

6816 

(01) 

FA-7848 

4721407 

(01) 

FA-7851 

4721402 

(01) 

FA-7852 

4721424 

(Cl) 

B 
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EQUIPMENT  TUBE  TYPES  ( NUM  BER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


FA- 7869 

46 

WL  752 

6AC7 

CC3 

(02) 

(01) 

(01) 

(03) 

2050 

CE75V 

5Y3GT 

6K6 

(02) 

(01) 

(02) 

(01) 

0C3 

GH6 

6J5 

(02) 

(02) 

(02) 

FA-7912 

CK1498P31 

GV5A2600 

(01) 

(01) 

GV5 A24U0 
GV5A2800 

(01) 

(01) 

6HS5 

GV5A300  0 

(01) 

(01) 

FA-7914 

CK1438P31 

(01) 

FA-7937 

KC3032P31 

(01) 

FA-804 9/ 02 

4517 

(01) 

3M56P37M 

(01) 

FA-8101/1 

6499 

(06) 

2BP1 

(01) 

FA-9161 

R6335P7L 

(01) 

F A- 6 1 6 1 3 

R6335P7L 

(01) 

FA-9176 

12AU7 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

FA-9177 

12AU7 

(01) 

12AX7 

(0  1) 

FA-9179 

6114089 

(01) 

FA-9161 

0929600 

(01) 

FA-9162 

8114090-1 

(01) 

FA-9215 

5566 

CX-276 

( ) 
(01) 

VA21287VMO 

5949 

(01) 

(01) 

M45C-12 

(01) 

FA-9220 

IE  58  A 

(01) 

FA-9320 

694129-1 

(01) 

FA-9321 

694129-1 

(01) 

FA-9346 

R6376-P7-2 

(01) 

FA-9450 

2570247G1 

(01) 

257024702 

(01) 

FA-9451 

257024701 

(01) 

257024702 

(01) 

FA-9452 

257024701 

(01) 

257024702 

(01) 

FA-9711 

6816 

(01) 

4CX250B 

(01) 

FA-9712 

6816 

(Ql> 

4CX250B 

(01) 

FA-9772 

16M73P38M 

(01) 

FA-9953 

85  0 7 A 

(01) 

FA-9959/1 

CK1640P31 

(01) 

FA-9959/3 

504814-1 

(01) 

FA-9959/4 

4542-02 

( 01) 

FA-9968 

CK1641P7 

(01) 

FA-8992 

230AOP4 

(01) 

FA-6998/3 

2050 

003 

6K6GT 

( > 
( ) 
( ) 

NE48 

0C3 

( ) 
( ) 

6H6 

5Y3HGTA 

( ) 
( ) 
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EQUIPMENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USEC  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

U3E0  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

F A-SSHO/** 

6h  b 

(Cl) 

6J5WGT 

(02) 

0 C 3 

(01) 

5Y3WGTA 

(01) 

003 

(01) 

6 A C 7 W A 

( 01 ) 

20  50  W 

(01  ) 

NE4  8 

(01) 

FA-899 a/ 5 

CE75V 

( ) 

WL  7 59 

( ) 

FA-9330 

CL909L 

(01) 

FA -94 00 

6002-6037 

( 04  ) 

FA-94i6 

2 3 0 AD°4 

(01) 

M0-129A-GR 

1 2 AX  7 

(02) 

3 82  8 

(05) 

4 -65  A 

(02) 

5726-6 AL5 

(02) 

5814W A 

(02) 

6005-6 AQ5 

(02) 

6100-6C4W 

( 01 ) 

MG-141C-GK 

5726-6AL5 

(01) 

574  9-68A6 

(01) 

5751 

(03) 

6L  6- WG  B 

( 02  ) 

all  A 

(02) 

MO-  1 4 1 GR 

1 2 AX  7 

(01) 

3B28 

(04) 

5F4WGY 

(01) 

6 A L 5 W 

< 01 ) 

6 AQ  5 

(02) 

6BA6 

(02) 

6C4 

(01) 

8 11 A 

(02) 

RB  A 

6J5 

(01  ) 

NE-2 

(CD 

6SK7 

(04) 

6X6-GT 

(01) 

6 S J 7 

(02) 

RCA-143 

42 

(02) 

5Z3 

(01) 

6 A 7 

(01) 

6C6 

(02) 

75 

(01) 

76 

(01  ) 

RCF-2 

6C5 

(02) 

6V6G 

(0  1) 

6K7 

(03) 

30180 

(01) 

6 J 7 

(05) 

RCG 

6Y7G 

(01) 

6X5G 

(01) 

6 Q 7 

(0  1) 

6 J5G 

(01 ) 

6J7G 

(01) 

6 A 0G 

(01) 

6F7G 

(01) 

RCJ 

6AeG 

( 01 ) 

6 F 7 

(01) 

6 J5G 

(01) 

6 J7G 

(01) 

6Q7 

(01) 

6X5G 

(Gl) 

6Y7G 

(01) 

RUN 

6F6G 

(01) 

6 AO  7 

(01) 

6 A £ 7 

(01) 

6SK7GT 

(01) 

o N 7G 

(01) 

6 F 8 G 

(Cl) 

6SG7GT 

(01) 

6 <3  GT 

(01) 

6N7GT 

(Cl) 

6K8GT 

( 01) 

6SK7GT 

(01) 

6SQ7GT 

(01) 

6X5GT 

(01) 

RCO 

42 

(01) 

6C6 

(03) 

667 

(01  ) 

42 

(01 ) 

6 B 7 

(01) 

6C6 

(03) 

6C6 

(04) 

30 

(01) 

6C6 

(04) 

RCR 

5Y3GT 

(01) 

6J5GT 

(0  1) 

6K7GT 

(0  1) 

6K6G 

(01) 

6SJ7GT 

(01) 

6 S < 7 C-  T 

(02) 

6SL7GT 

(01  > 

6SN7GT8 

(01) 

6V6GT 

(03) 

RF  0 

5Y3GT 

(01 ) 

7A6 

(02) 

7 B 5 

(01  I 

7C7 

(01) 

7F7 

(01) 

7 W 7 

(06) 

RFE 

6 A K5 

(05) 

5V3GT 

(01) 

6J6 

(01) 

6 AU6 

(06) 

5Y3GT 

(01) 

6 AK5 

( 05  ) 

6AL5 

(01) 

6AU6 

(08) 

6 Al  5 

(01) 

6J6 

(01) 

RFF 

6SJ7 

(03) 

6 SH  7 

(04) 

6 S N 7 

(03) 

6H6 

(01) 

6 AC  7 

(01) 

5Y3 

(01) 

RFG 

6SH7 

(05) 

6 AK5 

(03) 

6L6 

(01) 

6SN7-GT 

(03) 

4X100  A 

(01) 

5R4-GY 

(02) 

6L6 

( 01 ) 

6SL7-GT 

(01) 

6H6 

(01) 

836 

(02) 

6 AG  7 

(01) 

6C4 

(01) 

B - 

58 

i 
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EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USED 

SHOWN  IN 

PARENTHESES) 

RFG 

0298 

( 02) 

6 SF  5 

(01) 

6J6 

(02) 

6AG7 

(06) 

5Y3-GT 

(01) 

RFH 

6 A U6 

(07) 

bJ6 

(01) 

6 Al  5 

(01) 

6SN7GT 

(02) 

6C4 

(01) 

6 AK5 

(02) 

5Z4 

(01) 

RFI 

6AK6 

(01) 

0 A2 

(01) 

1 2 AT  7 

(01) 

6BA6 

(04) 

5U4G 

(01) 

6Al5 

(Cl) 

6AK5 

(06) 

RHA-RLA 

5Z3 

(04) 

608 

(0  6) 

6 K 7 

(32) 

6K  e 

(08) 

6 S J 7 

(16) 

6SN7 

(16) 

6V6GT-G 

(08) 

RHG 

224 

(03) 

227 

(02) 

RHH 

224 

( 03) 

227 

(02) 

RHM 

236 

(04) 

237 

(04) 

238 

(01) 

RHO 

37 

(01) 

36 

(01) 

37 

(01) 

38 

(01) 

39 

(06) 

39 

(01) 

36 

(01) 

38 

(01) 

RHP 

89 

(01) 

77 

(01) 

3 7 

(01) 

36 

( C 3 ) 

78 

(02) 

Rt'Q 

37 

(01) 

89 

(01) 

78 

(02) 

77 

(01) 

36 

(03) 

RHR 

6C5 

(03) 

6F6G 

(02) 

6H6 

(01 ) 

6 J 7 

(02  > 

6 < 7 

(05) 

6L7 

(02) 

6N7 

(01) 

bQ  7 

(01) 

83V 

(05) 

RHU 

380  77 

(02) 

380  89 

(03) 

38180 

( 01 ) 

38184 

( Cl ) 

6 Ab 

(03) 

RHV 

697 

(02) 

6C5 

(01) 

6C6 

(01) 

6D6 

(03) 

b J 7 

(01) 

6K7 

(02) 

6L7 

(01) 

RHW 

0 C 3 

(01) 

JD3 

(0  1) 

6 S J 7 

(01) 

11 7Z6GT 

(01) 

80 

(02) 

11 7Z6GT 

(01 ) 

VR15G 

(02  > 

13-4 

(01) 

83  V 

(01) 

6K7 

( 02  ) 

13-4 

(01) 

6 SC  7 

(01) 

6F6 

(Cl) 

5Z3 

(01) 

5 Z 3 

(01) 

6W-110 V 

(01  ) 

6C5 

(03) 

6A07G 

(01) 

6 AG7 

(06) 

6 B 7 

(02) 

6 K 8 

(01) 

667 

(Cb) 

6C5 

(01) 

6C5 

(03) 

6H6 

(01) 

6C6 

(01) 

606 

(09) 

6F5 

( 01 ) 

6H6 

(0  1) 

6V6 

(01 ) 

6J7 

(03) 

6 AG  7 

(06) 

6 K 7 

(06) 

6Ke 

(01) 

6AC7G 

(01) 

6L7 

(03) 

6 S C 7 

(01) 

T-40 

(06) 

6SJ7 

(01) 

6V6 

(01) 

6 J 7 

(01) 

80 

(01) 

80 

(01) 

6l  7 

(01 ) 

606 

(03) 

83V 

( 01 ) 

RHX 

6C5 

(01) 

6F6 

(03) 

6H6 

( u 2 ) 

6 J 7 

(01) 

6 K 7 

( J3) 

6 L 7 

(01) 

6N7 

( 01) 

o S J 7 

(01) 

6SK7 

(03) 

RHY 

5Z3 

(01) 

6C5 

(04) 

6H6 

(01) 

6*7 

(05) 

6K8 

(0  1) 

6L7 

( C 2 ) 

6N7 

(01) 

6 SQ  7 

(02) 

| B - 59 


EQUIPMENT 

tube  types 

(NUMBER  USEO  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

RIA 

UX  222 

(01) 

UX201A 

(03) 

RIO 

89 

(01) 

37 

(01) 

78 

(03) 

36 

(02) 

RIP 

89 

(Olf 

37 

(01) 

78 

(03) 

36 

(02) 

R 1 3 

84 

(02) 

6 SK7 

(03) 

6SR7 

(01) 

6V6 

(01) 

RIT 

6V6 

( ) 

84 

( ) 

6SK7 

( ) 

RIM 

6EA6 

(02) 

6BE6 

(01) 

6 AL  5 

(01) 

6 A U6 

(01) 

0B2 

(01) 

5Y3-GT 

(01) 

6AS6 

(01) 

o BN6 

(01) 

6 AK6 

( 01 ) 

RL  A 

57  3 

(01) 

6 B 8 

(02) 

6 K 7 

( G 8 ) 

6K8 

(02) 

6SJ7 

(04) 

6 S N 7 

(04) 

6Y6GT-G 

(02) 

Rl  a 

5EA6 

(01) 

6 BE6 

(01) 

12AX7 

(06) 

6AC7 

(03) 

5670 

(06) 

RML-2 

5687 

(02) 

2C5 1 

(01) 

6 AK5 

(19) 

5654 

( > 

5670 

( ) 

5678 

(01) 

RML-4 

60  80 

(02) 

6084 

(01) 

6 AK6 

(01) 

6 AG7 

(02) 

6 AK  5 

(01) 

5915 

(04) 

12AU7 

(01) 

12AT7 

(07) 

0 A2 

(01) 

6922 

(01) 

5670 

(19) 

6X5GT 

( 01 ) 

551F-6 

(01) 

4 0 7 A 

(03) 

5651 

(01) 

6 A K5 

(05) 

5725 

( ) 

6 AU6 

(02) 

12AT7WA 

( ) 

5520-6 

(01) 

12BH7 

(01) 

25C1 

( ) 

6689 

(09) 

6AH6 

(02) 

6AL5 

(04) 

5510-6 

(01) 

5654 

( ) 

5686 

(01) 

6 AS  6 

(03) 

GL5651 

(01) 

6 AG5 

(01) 

5667 

( ) 

6201 

(03) 

RML-5 

VTH-26103 

(01  > 

VTH-2611B 

(01) 

RML-6 

2570247C1 

(01) 

257024702 

(01) 

RM-1 

1U  5 

(01) 

1T4 

(02) 

3S4 

( 01 ) 

1R5 

(01) 

RM-1A 

1R  5 

(01) 

1U5 

(01) 

3S4 

(01) 

IT  4 

(02) 

RM- 3 

3S4 

(01) 

1U5 

(01) 

1T4 

(02) 

1R  5 

(02) 

RM-4 

6179 

(01) 

5726 

(01) 

5751 

(01 ) 

5750 

(01) 

5749 

(01) 

6189 

( 01 ) 

6AU6WA 

(02) 

RM-5 

1U  5 

(01) 

1T4 

(02) 

3S4 

(01  ) 

1R5 

(02  ) 

RSA-1 

6J5 

(01) 

6V6GT 

(01) 

6 S J 7 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

6H6 

(01) 

G 

( ) 

6 A C7 

(01) 

6SL7GT 

(02) 

RSA-2 

874 

(01) 

oL  6G 

(02) 

VR105 

( > 

5Y3GT 

(01) 

0C3 

(01) 

G 

( ) 

6SL7GT 

(01 ) 

RGA-3 

6AC7 

( 01 ) 

6Sc7GT 

(02) 

6V6GT 

(01) 

R 3 A -4 

6AC7 

(01 ) 

o SL  7G  T 

(04) 

6V6GT 

(01 ) 

B - 60 
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EQUIPMENT 


TUGE  TYPES  (NUMBlR  USED  SHOWN  IN  PARENTHESES) 


RTC-1 

12 AT7W A 

(01 ) 

5749 

(02) 

6 AG5 

( 16) 

b 6 A b W 

( ) 

7119 

(18) 

12AU7 

( G 1 ) 

56  70 

(04) 

6197 

(05) 

6AU5GT 

(01) 

6C4 

( 01 ) 

1X9 

(02) 

5964 

( 10  ) 

b A L 5 W 

( ) 

o 1 4 b 

(02) 

6CC6 

(04) 

6485 

( 03  > 

6 0 6 0 

(17) 

6 A56N 

( ) 

bOHb 

(01) 

6197 

(02) 

0B2 

( ) 

6AU6 

( 31 ) 

5 AM  P2 

(01) 

1 2 A 0 7 

(04) 

69  22 

(05) 

60  73 

(02) 

6DJ8 

(20) 

6U8 

(Ob) 

6X4W 

(02) 

E 95  F 

( ) 

5654 

(09) 

o A K 5 W 

( ) 

1 2 A X 7 

( 18  ) 

0 A 2 

( ) 

2B22 

(0  1) 

5915 

(081 

5726 

(02) 

6 66  7 

(12) 

6005 

(04) 

G73Z 

(04) 

1 2u4A 

(12) 

6BH6 

(04) 

5965 

(82) 

5725 

(0  8) 

60  74 

( 04  > 

6AL5 

(02) 

5963 

(71) 

5 6 5 4 

( 04  ) 

2C39A 

(05) 

5 Y3WGTA 

(01) 

6AQ5W 

( ) 

6J4WA 

(02) 

6 AN6 

(02) 

5651 

(05) 

6 AU6 

(01) 

6 As  6 

(01) 

RTN-2  V0E2 

7119 

(10) 

6CA7 

(02) 

6526 

( 04  ) 

1216  A 

(02) 

8020 

(06) 

2C39A 

(06) 

7062 

(26) 

5654 

(06) 

T-1091N 

( 01 ) 

5751 

(02) 

6687 

(01) 

3828 

(02) 

6922 

(03) 

7316 

(03) 

6201 

(02) 

6CQ5 

(03) 

5R4GY A 

(05) 

5726 

(02) 

6666 

(02) 

b 6 8 8 

(02) 

0 G 3 

(05) 

6336A 

(02) 

600  5 

(02) 

RTN-2  V0L3 

5AMP2 

(01) 

7119 

(35) 

12AV7 

( 04  ) 

6AU5GT 

(01 ) 

6 AS7GYB 

(06) 

6202 

(02) 

6 A N5 

(02) 

6 A S 6 

(0  1) 

5 6 54 

(24) 

6C  L6 

(04) 

6 AU  8 

(0  1) 

5964 

(07) 

6060 

(01) 

5963 

(09) 

5R4GYA 

(06) 

5965  A 

(49) 

ECC86 

( ) 

5651 

(01) 

6 A U6 

(01) 

6687 

(10  ) 

0 G 3 

( C 3 ) 

6073 

(02) 

7316 

(35) 

6201 

(0  7) 

7643 

(05) 

6005 

(03) 

5751 

( 04  ) 

6 A l5 

(02) 

7 466 

(02) 

6 EH6 

(04) 

12  A7A 

(01) 

6 4 8 5 

(03) 

6922 

( 21) 

1X2B 

(02) 

70  36 

(15) 

604 

(01) 

0 A 2 

( ) 

6666 

(05) 

7062 

(61  ) 

6 A N 8 A 

(02) 

12B4A 

(12) 

oe2 

( I 

2C39A 

(09) 

6197 

(03) 

6173 

(01) 

85  A 

( ) 

1218 

(03) 

5749 

(03) 

1 2 AX  7 

(01) 

6186 

(03) 

6 3 3 6 A 

(08) 

66  e& 

(03) 

6CA7 

(07) 

60  J 8 

(24) 

6919 

(40  ) 

6074 

(06) 

6136 

(14) 

6U8A 

(05) 

RTN-2  (/OL  5 

5R4GYA 

(01) 

E182CC 

( ) 

7119 

(03) 

7062 

(02) 

6919 

(03) 

RUA 

41 

(01) 

6A7 

(01) 

606 

(01) 

75 

(01) 

78 

(02) 

79 

(01) 

80 

(01) 

RUG 

6Q7 

(01) 

6J7 

(03) 

6N7 

(01) 

6V6G 

(01) 

RUM 

6R7 

(01) 

6SA7 

(01) 

6SC7 

(01) 

6SJ7 

(01) 

6 SK  7 

(04) 

0 Z 4 

(01) 

0C3 

(01) 

6SQ  7 

(01) 

6V6 

(01) 

955 

(05) 

RUL 

5V4G 

(01) 

6C5 

(01) 

6L7 

(01) 

6R7 

(01) 

6 SK  7 

(04) 

6 SQ  7 

(01 ) 

6V6 

(01) 

955 

(03) 

B 
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EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER  USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

RUP 

6AK5 

(02) 

6 A >J6 

(01) 

6SN7-GT 

(01) 

6J6 

(01 ) 

68J6 

(04) 

6BF6 

(01) 

WfilCS 

(Cl) 

69H6 

(05) 

6 A E4 

(01) 

6 A Q5 

(01) 

5U4G 

(01) 

6H6 

(01  > 

6AL5 

( 01  > 

RUS 

6 AK5 

(06) 

6 AU6 

(01) 

5654 

(01) 

6 AL5 

(01) 

0 A2 

(01) 

6 AK6 

(01) 

RV-ll 

12AU7 

( ) 

5 654- 6 A K5 

( ) 

5726-6  Al_5 

( ) 

5749-68A6 

( ) 

6 AU6WA 

( ) 

6 A 1/6 

( ) 

6V6GTY 

( ) 

1 2 A T 7 W A 

( ) 

RV-128 

12AU7 

(03) 

12AX7 

(01) 

6BQ5 

(01) 

6EX6 

(01  ) 

6£h  7 

(04) 

6 E J 7 

(0  1) 

1 2 AT  7 

(01) 

RV-2 

1 2 AT  7 

(02) 

5R4GY 

(01) 

6 AG  5 

(01 ) 

6AK5W 

(02) 

6Al5 

(03) 

6 AQ5 

( 01  > 

6AS6 

(01) 

6 AU6 

(0  3) 

C E2 

(01  ) 

66A6 

(01) 

6 BE  6 

(01) 

6BN6 

(02) 

fcC  4 

(01) 

6J6 

(01) 

C A2 

(Cl) 

6T4 

(01) 

RV-4 

6AU6 

(01 ) 

6 A V 6 

(01) 

6 Jo 

(01) 

BE  A6 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

6X6 

(01) 

6V6GT 

(01) 

6 AK5 

(04) 

6 Ai_5 

(01) 

6SN7GT 

(03) 

RV-6 

6 AL5 

(02) 

6X4 

(02) 

5Y3GT 

(02) 

6V6GT 

(02) 

6AV6 

(02) 

6SN7GT 

( C 6 ) 

6 AU6 

(02) 

6AK5 

(0  6) 

6BA6 

(04  ) 

RV-7 

12AU7 

(03) 

6V6GT 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

6 A K5 

(04) 

6 AU6 

(01) 

6X4 

(01) 

6AL5 

(01) 

6AI/6 

(01) 

6BA6 

( 02  ) 

12  AX  7 

(01) 

RV-8 

6BA6 

(03) 

6 AK5 

(02) 

6AF4A 

(01) 

6 A 06 

(01) 

6 A V 6 

(01) 

12AU7 

( G 2 ) 

6201 

(01) 

6 AU6 

(01) 

6BA6 

(02) 

RV-9 

6 AL5 

(01) 

6SN7-GT 

(03) 

6V/6-GT 

(01) 

6BA6 

(02) 

6 AK5 

(03) 

6J6 

(01) 

5Y3-GT 

(01) 

6 AV6 

(01) 

6X4 

(01) 

6AU6 

(Cl  ) 

R-278 A-GR 

12AU7 

(07) 

1 2 AX  7 

(02) 

6AK5N 

(09) 

6AL5W 

(04) 

6 AQ  5 

(02) 

6 AU6WA 

( G 3 ) 

6EA6 

(05) 

6C4 

(01) 

6 J4 

(05) 

0A2 

(01) 

3 82  2 

(02) 

6X4WA 

(01) 

12AT7WA 

(03) 

R-361GR 

5Y3GT 

(02) 

6 AG5 

(01) 

1 2 AX  7 

(02) 

6AK5W 

(04) 

6Al5W 

(02) 

6 AQ5 

(01) 

6 A U6 

(01) 

6 BA  6 

(03) 

6 EE6 

(01) 

1 2 AT  7 

(02) 

6J4 

(02) 

T A A 

211 

(05) 

351 

(02) 

TAB 

UV211 

(06) 

UV851 

(02) 

TAD 

LV2G4A 

(04) 

UV211 

(06) 

TB  A 

UV211 

(06) 

UX210 

(01) 

UV851 

(06) 

TBB 

UV211 

(06) 

UX210 

(01) 

UX 112  A 

(01) 

B - 62 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

T0B 

UV  851 

(06) 

TBC 

UV211 

e5i 

(01) 

(04) 

CG2172 

(02) 

UX210 

(01 ) 

T BE 

UV  85 1 
UX112A 

(06) 

(02) 

UV211 

860 

(01) 

(03) 

UX245 

(Oil 

TBF 

211 

(03) 

211 

(04) 

6 V6G 

(01) 

10 

(01) 

76 

(02) 

80 

(01) 

807 

(01) 

84 

(01) 

872A 

(02) 

TBH 

UX  866 

(06) 

UV211 

(04) 

UX  864 

(03) 

UX210 

(02) 

UV851 

(02) 

U V 8 7 2 

(06) 

UV  849 

(02) 

UY224 

(01  ) 

UX841 

(02) 

UX  860 

(03) 

UV896 

(01) 

UX  865 

(02) 

TBI 

38165 

(02) 

5 81 72  A 

( 06) 

38111 

(02) 

38181 

(02) 

36183 

(01) 

271  A 

(01) 

38149 

641 

(04) 

(01) 

38160 

(02) 

805 

(02) 

TBK 

UV  21 1 
27 1 A 

(04) 

(01) 

UVd  72 

(36) 

UV849 

(02) 

TB-10 

5R4GY 

(01) 

6146 

(01) 

12AU7 

(01) 

4CY2S0B 

5763 

(02) 
(01 ) 

6 AK  5 
2 E26 

(01) 

(01) 

0 A2 

(01) 

TB-8 

5S4GY 

(01) 

6146 

(01) 

5 8 1 4 A 

(01) 

4632 

(02) 

0 A2 

(01) 

2E26 

(01) 

4CX250B 

(02) 

6 AK5 

(01) 

5763 

(01) 

TFE 

6 AU6 

(04) 

1 2 A U 7 

(02) 

6AG7 

(01) 

6Al_5 

(01) 

t>  AQ5 

(02) 

6AU6 

(04) 

5R4-GY 

(02) 

8J2A 

(02) 

6 Al  5 

(01 ) 

12AU7 

6AQ5 

(02) 

(02) 

5R4GY 
6 AG7 

(02) 

(01) 

8 32  A 

(02) 

TFE-1 

e26 

(02) 

5R4GY 

(02) 

626 

(02) 

TFF 

6 A C7 

(05) 

6 AG7 

(02) 

sl 

( ) 

5R4 

6SL7 

(02) 

(02) 

6L6 
3E2  9 

(01) 

(01) 

6 S J 7 

(02) 

TFF-1 

616 

(01) 

V R 1 0 5 

(02) 

6SJ7 

(02) 

6 AG7 
5R4 

(01) 

(02) 

6 AC  7 

(06) 

3E29 

(01) 

TFG 

6 AK5 

(03) 

836 

(02) 

4X100  A 

(01  ) 

6C4 

(Oil 

6 AG7 

(01) 

6SN7-GT 

(03) 

5Y3-GT 

(01) 

6J6 

(02) 

5R4-GY 

(02) 

6L6 

(01) 

63H7 

(05) 

6SF5 

(01) 

6L6 

829B 

(01) 

(02) 

6H6 

bSL7-C-T 

(0  1) 
(01 ) 

6 AG  7 

(06) 

TFG-1 

4X100A 

(01) 

6L6 

(0  1) 

b 3 6 

(02) 

TFM 

6 AG  7 

(04) 

6 S J 7 

(02) 

0C3 

(02) 

VR1G  5 

(00) 

8 29  B 

(01) 

1614 

(01) 

062 

5R4GY 

(021 

(02) 

6SL7GT 

(02) 

6 SH  7 

(04) 

TF-2 

6AU6 

(03) 

5651 

(02) 

6080 

(021 

6 A Q5 

(01) 

6 A 6 4 

(01) 

6146 

< 01 ) 

6 A L 5 

(01) 

12AT7 

(01) 

1 2 AX  7 

(03) 

6 A H6 
0 A2 

(02) 

(01) 

5R4GY 

(02) 

5763 

(01) 

EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

TF-2/3 

5651 

(01) 

5R4GY 

(01) 

12AT7 

(02) 

12  AU7 

(05) 

6080 

(01) 

6 A 04 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

6C4 

(03) 

TF3-11 

5686 

(01) 

4CX300 A 

(02) 

TF  3-1 2 

5670 

(01) 

TF3-13 

5654 

(03) 

5670 

(03) 

5686 

(01) 

TF3-14 

5654 

(05) 

5670 

(07) 

TF3-17 

0 A 2 

(02) 

TF3-33 

GL  6942 

(01) 

TF3-51 

3X2500  A3 

(01) 

TF-3/53 

C A3 

(01) 

5725 

(01) 

6080 

(02) 

5670 

(05) 

5726 

(01) 

6 Ah6 

(01) 

5654 

(06) 

T F 3 -54 

5726 

(01) 

5725 

(01) 

6 AH6 

(01) 

5670 

(05) 

5654 

(05) 

TF3-55 

5654 

(01) 

G A3 

(01) 

6080 

(02) 

THA 

UX  281 

(02) 

UV204A 

(02) 

UV211 

(03) 

THO 

LX  861 

(01) 

UX  860 

(02) 

UV211 

(01) 

THH 

UX210 

(03) 

UV872 

(03) 

UX  866 

(02) 

eo7 

( 02) 

338 

(01) 

THJ 

59 

(01) 

WL-420 

(02) 

211 

(03) 

e5C 

(01) 

50 

(02) 

56 

(03) 

865 

(02) 

5#2  89416-D 

(02) 

872 

(02) 

10 

(01) 

83 

(03) 

THN 

807 

(04) 

813 

(02) 

833 

(04) 

872 

(08) 

THO 

807 

(02) 

57 

(01) 

ei3 

(01) 

83 

(03) 

833 

(01) 

8 72  A 

(02) 

THP 

e37 

(01) 

450  TL 

(02) 

607 

(01) 

813 

(01) 

5Z3 

(05) 

8 7 2 A 

(06) 

TH=>-1 

450TL 

(02) 

8 72  A 

(06) 

5Z3 

(05) 

813 

(01) 

837 

(01) 

807 

(01) 

THQ 

5Z3 

(01) 

6J7 

(01) 

6 F 6 

(02) 

813 

(02) 

805 

(02) 

837 

(01) 

84 

(01) 

807 

(01) 

866  A 

(04) 

6C5 

(02) 

TH5 

5Z3 

(03) 

IV 

(01) 

F-129R 

(02) 

0 C 3 

(05) 

807 

(03) 

RK65 

(02) 

813 

(01) 

3 66  A 

(08) 

THS-1 

F-129-P 

(02) 

5Z3 

(03) 

IV 

(01) 

813 

(01 ) 

307 

(03) 

866A 

(08) 

RK  -65 

(02) 

VR-150-30 

(05) 

THV 

5Z3 

(03) 

4 50  TH 

(06) 

6C5 

(02) 

6N7 

(01) 

450  TH 

(02) 

807 

(02) 

807 

(09) 

813 

(03) 

83 

(02) 

e3 

(01) 

3 72  A 

(08) 

B 


64 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( NUMBER 

USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

THV-1 

872  A 

< 0 2 » 

523 

(01) 

672A 

(06) 

813 

(01) 

80  7 

(0  3) 

866A 

(02) 

854-H 

(02) 

THY 

A-  25G 

( 02) 

0 03 

(02) 

w . 1 ^ w 

(uO  ) 

6 A C 7 

(01) 

6J5 

(01) 

8 72  A 

( G6) 

6V6 

(01) 

307 

(04) 

492-R 

(02) 

866  A 

(18) 

5Y3 

(01) 

6H6 

(01) 

T1  A 

866-A 

( 04) 

305 

(05) 

372-A 

(0  3) 

eo7 

(02) 

TLA 

5Z3 

(04) 

F-450  TH 

(01) 

60  7 

(04) 

5Z3 

( C 2 ) 

F-372-A 

(06) 

F-392-R 

(01) 

866-A 

(06) 

TlB 

6C5 

(02) 

6F  5 

(02) 

6F6 

( Cl  ) 

5Z3 

(02) 

6V6G 

(01) 

2 A S 

( 04  ) 

75  C T 

(01) 

60 

(01) 

605 

{ u 4 ) 

807 

(Cl) 

o 1 3 

(01) 

o4 

(01) 

e72A 

(04) 

TcC 

F129-R 

(01) 

307 

(03) 

250  TL 

(Cl) 

e66A 

(06) 

3 72  A 

(06) 

TLD 

813 

(01) 

372-A 

(02) 

70  T 

(01  ) 

5Z3 

(02) 

307 

(03) 

e66A 

(02) 

TLE 

15C0T 

(03) 

6J5 

(01) 

5Z3 

(06) 

75  0 T 

(01) 

307 

(02) 

613 

(Cl) 

866  A 

(06) 

672  A 

(06) 

TLF 

805 

(02) 

307 

(01) 

813 

(02) 

866  A 

(04) 

TLG 

889RA 

(OD 

4-100  0 A 

(03) 

3X2500F3 

(02) 

eo7 

(07) 

tlh 

eo7 

(01) 

4-250  A 

(02) 

6V6 

( 3) 

VR10  5-30 

(01) 

6 SK  7 

(02) 

866-A 

( u4  ) 

872- A 

(02) 

6 SN  7 

(02) 

6H6 

(01) 

TMA 

50 

(01) 

10 

(01) 

76 

(01) 

807 

(01) 

31 

(02) 

TMB 

UX210 

(03) 

UX281 

(02) 

TMB-1 

210 

(01) 

76 

(01) 

807 

( Cl  ) 

81 

(02) 

50 

(01) 

TMC 

45 

(02) 

56 

(01) 

210 

(02) 

83 

(01) 

641 

(01) 

841 

(02) 

865 

(02) 

TMD 

210 

(03) 

30 

(0  1) 

81 

(02) 

56 

(01) 

TMO-1 

80 

(01) 

210 

(01) 

607 

(01) 

56 

(01) 

81 

(02) 

50 

(01) 

TMG 

UV-211 

(07) 

UV-S  72 

(02) 

TMI-1 

56 

(01) 

5Z3 

(0  1) 

807 

(01) 

210 

(01) 

50 

(01) 

TMN 

750TL 

(01) 

607 

(01) 

813 

(Cl) 

5Z3 

(02) 

3 72  A 

(06) 

B - 65 


1 


I 

i 

I 

t 


EQUIPMENT 

TL  EE  TYPES 

{ MJM0ER 

USEC  SHOWN 

IN  1 

PARENTHESES) 

TMN-1 

573 

(02) 

7 5 0 T i. 

( U 1 > 

«0  7 

(01) 

ei3 

(Cl) 

3 72  A 

(06) 

TM-1 

6B4G 

( 02  ) 

2 E26 

(01) 

4 -6  5 A 

(01) 

o a 2 

(Cl) 

5R4GY 

(01) 

6SN7 

(Cl) 

6X4 

(02) 

0 02 

(01) 

o 0 9 

(02) 

6AK5 

(01) 

3 66  A 

(04) 

6 Al.  5 

(01) 

TM-2 

6 A L 5 

(01) 

6 04G 

(02) 

2 E 26 

(01) 

0 A2 

(01) 

4 -65  A 

(02) 

6 S N 7 

(01) 

6X4 

(02) 

0 02 

(01) 

5R4GY 

(01) 

811A 

(02) 

6 AK5 

(01) 

8 66  A 

< C 4 ) 

TM-3 

6 AG7 

(01 ) 

5 8 1 4 A 

(02) 

3B2  8 

(04) 

607 

(03) 

809 

(02) 

6 AU6 

(01  ) 

1 2 AX  7 

(02) 

6Y6GTY 

(0  3) 

TM4 

RK4D32 

(01) 

1 2 AX  7 

(0  1) 

TM-4 

12  AX  7 

(01) 

6Y6GT 

(03) 

TM4 

5 8 1 4 A 

(02) 

6 V 6 

(0  3) 

TM-4 

5 9 1 4 A 

(02) 

RK4032 

( 01 ) 

6 AU6 

(03) 

6 A L5 

(01) 

TM4 

609 

(02) 

6 AU6 

(03) 

6 AL  5 

(01) 

TM-4 

eo9 

(01) 

TM-5 

5U4GB 

(01) 

4CX30QA 

(02) 

4CX500  0 A 

(02) 

3 E*28 

(08) 

6X4 

(01) 

6005 

( 01 ) 

5814A 

(02) 

6146 

(02) 

4 B 32 

(08) 

TM-6 

6 AL3 

(01 ) 

5814A 

(02) 

6V6GT 

(03) 

e09 

(01) 

12AX7 

(01) 

6AU6 

(03) 

RK4032 

(01) 

TM-7 

5ei4A 

(02) 

RK4032 

(01) 

809 

(02) 

6V6GTA 

(03) 

6AU6 

(03) 

1 2 AX  7 

(0  1) 

6AL5 

(01) 

TM-S 

6AL5 

(01) 

5814WA 

(01) 

0 A2 

(01) 

6V6GT 

(03) 

RK4032 

(01) 

809 

(02) 

1 2 AX  7 

(Cl) 

6 A Q 5 

(01) 

6 AU6 

(03) 

tpa 

UX-210 

(07) 

TP  J 

6L6GT 

(03) 

307 

(01) 

TRU-2 

8406 

(02) 

8463 

(01) 

TRV-1 

6AL5 

(01) 

68F6 

(01) 

6 A G 7 

( 01 ) 

6V6GT 

(02) 

b B A6 

(03) 

1 2 A X 7 

(01) 

6AK5 

(02) 

57  63 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

2E26 

( C 2 ) 

6 AY  6 

(01) 

6 AG5 

(03) 

6V6GT 

(01) 

TRV-2 

12AU7 

(02) 

2 E 3 0 

(02) 

6V6GT 

(02  ) 

0 A 2 

(01) 

6BH6 

(02) 

6 AK5 

(01) 

6 J 6 

(01) 

6 AH6 

(02) 

6 B J 6 

(03) 

2E24 

(01) 

6 3t  6 

(01) 

1 2 AX  7 

(01) 

TRV-3 

12AX7 

(01) 

6 A V6 

(02) 

1 2 BY  7 A 

(0  1) 

2E26 

(02) 

6BK7B 

(0  1) 

6 CG  8 A 

(02) 

6BH6 

(03) 

6B28 

(01) 

0 B2 

(01) 

6 AL5 

(01) 

6 AY6 

(01) 

TRY-4 

6CG8A 

(02) 

6 BH6 

(01) 

6 A L 5 

(01 ) 

B - 66 


v 


-i*V 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUM8ER  USEC  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

TRW-4 

082 

(01) 

6 AV6 

(01) 

6 BZ  3 

(01) 

TRV-5 

0A2 

(01) 

6BN8 

(02) 

6CC8A 

(01) 

6AH6 

(02) 

12BY7A 

(01) 

6 B A 6 

(05) 

6GM5 

(01) 

60S  8 

(01) 

7558 

(01) 

12AX7A 

(01) 

1 2 AT  7 

(01) 

TRV-6 

6 AH6 

(02) 

7558 

(01) 

6CL3A 

( 01 ) 

6B  A6 

(05) 

12AT7 

(01) 

1 2 A X 7 A 

(01) 

6BN8 

(02) 

0 A2 

(01) 

6 BS  8 

(01) 

6GM5 

(01) 

120Y7 A 

(01) 

TUA 

6H6 

(01) 

5Z3 

(04) 

6X5 

(01) 

25GTH 

(02) 

802 

(01) 

80  7 

(01) 

834 

(02) 

836 

(04) 

6G6G 

(01) 

100TH 

(02) 

TUB 

6X5 

(01) 

5Z3 

(04) 

1 OOTH 

(02) 

250TH 

(02) 

302 

(01) 

807 

(01) 

834 

(02) 

336 

(02) 

TUE 

6G7 

< 02) 

2051 

(02) 

HK254 

(03) 

5Z3 

(01) 

307 

(03) 

HK54 

(01) 

836 

(06) 

84 

(02) 

TUF 

100TH 

(02) 

250TH 

(02) 

800  7 

(02) 

6H6 

(01) 

834 

(02) 

336 

(06) 

TUG 

454H 

( ) 

100TH 

( ) 

836 

( ) 

800  7 

( ) 

6H6 

( ) 

3040 

( ) 

TUI 

829 

(01) 

807 

(02) 

5Z  5 

(01  ) 

866A 

(02) 

6 S J 7 

(01) 

6V6G 

(04) 

815 

(01) 

TUK 

HK153 

(06) 

307 

(02) 

250  TH 

(02) 

6H6 

(01) 

4E2  7 

(02) 

834 

(02) 

TUQ 

807 

(02) 

6 S J 7 

(01) 

6 F 6 

(02) 

3025 

(04) 

6 AC  7 

(01) 

4-65  A 

(02) 

825B 

(01) 

oH6 

(01) 

6SN7GT 

(01) 

809 

(02) 

TUQ-1 

e29E 

(01) 

309 

(02) 

4 ”65  A 

(02) 

eo7 

(02) 

6F6 

(02) 

6 A C 7 

( 01 ) 

6SJ7 

(01) 

3325 

(04) 

6SN7GT 

(01) 

6H6 

(01) 

TU-1 

3e28 

(02) 

0 82 W A 

(01) 

4X2503 

(02) 

6AU6 

(02) 

6 AK5 

(01) 

5763 

< C 2 ) 

5Y3GTA 

(01) 

*/R75 

(00) 

2E26 

(Cl) 

0 A 3 

(01) 

5R4GY 

(01) 

TU-10 

6AK5 

(01) 

5 65  4 

(00) 

2E26 

(02) 

12AU7 

(02) 

6252 

(02) 

0 A3 

(0  1) 

0 A 2 

(01) 

6L6WGB 

(02) 

TUI  IX 

4CX25GB 

(01) 

6816 

(01) 

4628 

(01) 

TU-2 

4CX250B 

(02) 

6AU6 

(02) 

6 AQ5 

(02) 

GC2 

(01) 

6 AH  6 

(02) 

5Y3GT 

(01) 

2E  26 

(01) 

12AU7 

(01) 

5P4GY 

(01) 

3E28 

(02) 

TU-4 

2E26 

(01) 

7558 

(02) 

4 C X 2 50  B 

(02) 

5Y3GT 

(Cl) 

\/R7  5 

(00) 

3e23 

(02) 

6 A K5 

(Cl) 

0B2WA 

(0  1) 

0 A3 

(Gl) 

6AU6 

(02) 

5R4GY 

(01) 

B - 

67 

E JUICmENT 


TUBE  TYPES  (NUMBER  USED  SHOWN  IN  PARENTHESES! 


TU-4A 

4CX250e 

( 02 ) 

5R4GY 

(0  1) 

0B2WA 

(01) 

7558 

(02) 

6AU6 

(02) 

2E26 

(01) 

5Y3GT 

(01) 

3B28 

(02) 

6 AK5 

(01) 

0A3 

(0,1) 

VR75 

(00) 

TU-43 

6 A Ub 

(02) 

7558 

(02) 

2E26 

(01) 

5R4GY 

(01) 

6 AK5 

(01) 

0 B2WA 

(01) 

0 A 3 

(01) 

3328 

(02) 

VR  75 

(00) 

5Y3GT 

(01) 

<♦0X2508 

(02) 

TU-6 

6AK5 

(01) 

0 A2 

(01) 

7558 

(01) 

6C4 

(01 ) 

6L6WGB 

(02) 

1 2 AX  7 

(02) 

2E26 

(Cl) 

6907 

(02) 

TU-9 

6816 

(01) 

40X2508 

(01) 

TV  A 

81 

(02) 

851 

(03) 

860 

(11) 

TVC 

UV-872 

(06) 

UV-851 

(02) 

UX-245 

(01 ) 

UX-86G 

( C 8 ) 

UY-227 

(01) 

UX-210 

(01) 

T VO 

27 

(01) 

4 5 

(01) 

210 

(01) 

849 

(04) 

860 

(07) 

872 

(08) 

TVE 

5763 

(01) 

5R4-GY 

(01) 

6 AK6 

(01) 

0 A 2 

(01) 

2E26 

(03) 

12AU7 

(03) 

TV-1 

6V6-GT 

(01) 

4B32 

(02) 

12AU7 

(01) 

4-125A 

(02) 

5R4GY 

(02) 

4-65  A 

(01) 

2E26 

(01) 

JB2 

(01) 

6 A K5 

(01) 

TV-11 

6AQ5 

(02) 

5814A 

(02) 

6AU6 

(02) 

2E26 

(00  ) 

5R4GY 

(01) 

5726 

(01) 

6AK5 

(01) 

6AQ5 

(01) 

TV-12 

5763 

(01) 

a AK  5 

(01) 

4 B32 

(02) 

6146 

(01) 

0 A2 

(01) 

2 E2  6 

(01) 

5814A 

(01) 

4CV250B 

(02) 

5R4GY 

(01) 

TV-13 

56  86 

(01) 

6146 

(01) 

6 AK5 

(01) 

2E26 

(01 ) 

12AX7 

(01) 

5R4GY 

(01) 

4P32 

(02) 

0 A2 

(01) 

4CX2508 

(02) 

TV-14 

2E26 

(01) 

6 AU6 

(02) 

5814A 

(02) 

5726 

(01) 

6 AK5 

(01) 

6 AQ5 

(05) 

5R4GY 

(01) 

TV-15 

5763 

(01) 

6X4 

(01) 

6146 

(03) 

12AU7 

(02) 

5R4GY 

(04) 

0B2 

(03) 

4X15CA 

(01) 

1 2 A T 7 

(01) 

2E26 

(CD 

6AU6 

(01) 

TV-16 

5726 

(01  ) 

6 AK5 

(01) 

5 81  4 A 

(02) 

6 A U6 

(02) 

5R4GY 

(01) 

2 E 2 6 

(01) 

6 A Q5 

(05) 

TV-17 

5666 

(01) 

4032 

(02) 

2E26 

(01 » 

5R4GY 

(01) 

4CX2503 

(02) 

1 2AX7 

(01) 

6146 

(Cl) 

6 AK5 

(01) 

0 A2 

(01) 

Tv-ia 

12  AT  7 

(01) 

12AU7 

(02) 

0 A2 

( 01 ) 

5763 

(01) 

5AK6 

(01) 

5P4GY 

(01) 

2E26 

(03) 

TV-19 

4CX250B 

(02) 

5 81  4 A 

(01) 

4 B 32 

(02) 

56  e6 

(01) 

0 A2 

(01) 

2 E26 

(01 ) 

6 A K5 

(01) 

5R4GY 

(01) 

6146 

(01 ) 

EQUIPMENT 

TUeE  TYPES 

( NUMBER 

UilC  SHOWN 

IN  P 

ARENTmESE  S) 

TV-2 

4-65  A 

(02) 

3 66 

( ) 

811  A 

(02) 

5763 

(02) 

3 6 6 A 

(04) 

6293 

(0  1) 

6SN7GT 

(02) 

a V6 

(02) 

TV-20 

7354 

(01) 

6C  4 

(01) 

6 3 60 

(01) 

1 2 AT  7 

(01) 

0 A2 

(01) 

614  6 

(02) 

0B2 

(02) 

12AU7 

(02) 

6 AU6 

(01) 

TV-21 

6AK5 

(01) 

4CX2506 

(02) 

5R4GY 

(01) 

0 A 2 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

5 6 65 

( Cl ) 

40  32 

<G2> 

2E26 

(Cl) 

6146 

(01) 

TV-22 

6AU6 

( 02) 

6 AK5 

(01) 

2E26 

(Cl) 

5726 

(01) 

5 8 1 4 A 

(02) 

5R4GY 

(01) 

6 A C5 

(05) 

TV-24 

5670 

( 01  > 

5667 

(0  1) 

7 73  7 

(01) 

1 2 AT  7 

(01) 

6U6-6678 

(01) 

5894 

(01) 

12  Ax  7 

(01) 

TV-25 

5636 

(01) 

6 AK5 

(01) 

5R4GY 

(Cl) 

0 A 2 

(01  ) 

6146 

(01) 

4CX250B 

( u 2 ) 

2E26 

(01) 

4B32 

(02) 

1 2 AX  7 

(01) 

TV-26 

6AQ5 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

6 AK5 

(01) 

6 A L5 

(01 ) 

6 AQ5 

(04) 

6 A K 6 

(02) 

6 A U6 

(01) 

5R4GV 

(01) 

2E26 

(01) 

TV-2  7 

6146 

(01) 

5666 

(0  1) 

0 A2 

(0  1) 

56  14  A 

(0D 

4832 

(02) 

5P4GY 

(01) 

5654 

ton 

2E2  6 

( J 1 ) 

4 C X 2 50  B 

(02) 

TV-23 

0 A 2 

(01) 

614  6 

(02) 

1 2 A T 7 

(01) 

002 

(02) 

6 AUG 

(01) 

6C4 

(01) 

7054 

(01) 

6360 

(0  1) 

12AU7 

(02) 

TV-3  A 

6146 

(02) 

JB2 

(02) 

5763 

(05) 

6C4 

(02) 

5R  4 G Y 

(04) 

4 X 1 5 C A 

( 01 ) 

TV-30 

1 2 AX  7 

(01) 

5 654 

(01) 

6146 

(01) 

4CX250B 

(02) 

0 A2 

(01) 

5R4GY 

(01) 

4032 

(021 

5 6 8 6 

(01) 

2 E 2 6 

(01) 

TV-31 

5 8 1 4 A 

(01) 

4332 

(02) 

5R4GY 

(0  1) 

2E26 

(01 ) 

5686 

(01) 

0 A2 

(01) 

6146 

(01) 

4CX2508 

(02) 

5654 

(01) 

TV-32X 

7964 

(01) 

6KV6 

(01) 

TV-36 

4CX25UB 

(01) 

6616 

(01) 

TV-37X 

6616 

(01) 

4CX2503 

(01) 

4628 

(01) 

TV-4 

4- 1 2 5 A 

(02) 

0 B2 

(01) 

6V6GT 

(01) 

oe2 

(01) 

o AK5 

(01) 

6V6-GT 

(01) 

4e32 

(02) 

5R4GY 

(02) 

12  AU7 

(01) 

6AK5 

(Cl) 

4B32 

(02) 

5R4GY 

(02) 

4-65  A 

(01) 

12AU7 

(0  1) 

4 -65  A 

(01) 

2E  2 6 

(01) 

4- 1 2 5 A 

(02) 

2E26 

(01) 

TV-5 

5763 

(01) 

6 AK6 

(01) 

0 A2 

(01) 

2E26 

(03) 

5R4GY 

(0  1) 

0 A2 

(01) 

12AU7 

(03) 

2E26 

(03) 

5R4-GY 

(01) 

12AU7 

(03) 

5 763 

(0  1) 

6 AK6 

(01) 

B - 69 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

(NUMBER 

USEC  SHOWN 

IN  PARENTHESES) 

TV-6 

SR  AG  Y 

(03) 

12AU7 

(01) 

6 AU6 

( 01 ) 

AX  150  A 

(01) 

1 2 A X 7 

(01) 

0 B2 

(02) 

61  A6 
5763 

(03) 

(01) 

6 X A 
Zc.2  6 

(01) 

(01) 

1 2 A T 7 

(01) 

TV-7 

A 532 

(02) 

2E26 

(01) 

6V6GT 

(01) 

A-  65  A 

(01) 

5RAGY 

(02) 

2E26 

(Cl) 

5RAGY 

(02) 

6 AK5 

(01) 

A -6  5 A 

(ill ) 

6 A K5 

(01) 

AB32 

(02) 

062 

(01) 

6V6-GT 

(01) 

0B2 

(01) 

“♦-1  25A 

(02) 

12AU7 

(01) 

12AU7 

(01) 

A -1 25  A 

(02) 

tv-? 

6 1 A 6 

(01) 

5RAGY 

(C  1 ) 

5 8 1 A A 

(01) 

0 A 2 

(01) 

2E26 

(01) 

ACX250B 

(02) 

5763 

(01  ) 

6 AK5 

(01) 

A 6 3 2 

(02) 

TY-6 

12  AX7 

(01) 

12AU7 

(01) 

1 2 A T 7 

(01) 

5R  AGY 

(03) 

AY150  A 

(0  1) 

6 X A 

(01) 

2626 

6AU6 

(01) 

(01) 

5 763 
0 82 

(0  1) 
(02) 

6 1 A 6 

(03) 

TZA 

5Z3 

(02) 

6L6G 

(02) 

76 

(02) 

57 

6C5G 

<01  ) 
(02) 

RK23 
RK1 9 

(02) 

(02) 

8 3 A 

(01) 

TZB 

76 

( ) 

2 A3 

( ) 

e72-A 

( ) 

a05 

( ) 

57 

( ) 

eA 

( ) 

866-  A 
e37 

< > 
( ) 

6H6 

6F6 

( > 
( ) 

8 3 A 

( ) 

TZC 

8 A 

(02) 

8 3 A 

(00) 

A 2 

(01 ) 

30  AB 
5Z3 

(02) 

(02) 

76 

(02) 

807 

(05) 

TZF 

eo7 

801 

(0A) 

(02) 

6F6 

5Z3 

(10) 

(12) 

6H6 

(02) 

TZG 

8 3 A 
6G7 

(03) 

(Cl) 

8 A 
307 

(01) 
(0  3) 

2051 

( 01 ) 

TZH 

83  A 

(02) 

2051 

( 01  ) 

6F6 

( 01  ) 

6G7 

807 

(01) 

(02) 

VT-66 

(01) 

8 A 

(01) 

TZI 

6V6G 

6H6 

(02) 

(01) 

6F6 

307 

(03) 

(03) 

5Z3 

(06) 

TZH 

6C7 

< C 2 ) 

307 

(OA) 

3 3A 

(06) 

8 A 

(02) 

6F6 

(02) 

2051 

(02) 

T Z0 

807 

6V6G 

(03) 

(02) 

5Z3 

6F6 

(06) 

(03) 

6H6 

(01) 

T ZO 

6V6G 

807 

( OA) 
( 06) 

6F6 

6H6 

(06) 

(02) 

5Z3 

(10) 

TZQ 

6F6G 

5Z3 

(OA) 

(02) 

6H6 
d 0 7 

(01) 

(03) 

6J5 

(Oil 

TZR 

6H6 

6F6G 

(01) 

(OA) 

d 07 
6 J5 

(03) 

(01) 

5Z3 

(02) 

TZT 

6F6 

6V6G 

(06) 

(OA) 

807 

5Z3 

(06) 

(12) 

6H6 

(02) 

TZU 

8 A 

( ) 

6F6 

( ) 

6Q7 

( ) 

2051 

( ) 

83A 

( ) 

80  7 

( ) 

TZY 

6H6 

(01 ) 

12AU7 

(01) 

6AK5 

(01) 

6 AQ5 
5RAGY 

( 06) 
(01) 

2E26 

(01) 

6 AU6 

(01) 

B - 70 


I 

I 


EQUIPMENT 

TUBE  TYPES 

( number 

USED  SHOWN 

IN 

PARENTHESES) 

T-217A-GR 

2C39A 

(03) 

12AT7WA 

( J3) 

5 654 -6  A <5 

(06) 

1 2 AY  7 

(01) 

4X15G  A 

(02) 

5 8 1 4 A 

(01  ) 

6005-6 AQ5 

(02) 

6 J4 

(05) 

1 2 A X 7 

(02) 

T-282C-GR 

0B2WA 

(03) 

1 2 A T 7 H A 

(01) 

632  A 

(01) 

b AH6 
4X150  A 

(01) 

(03) 

5751 

(01) 

5763 

(03) 

T-282-GR 

4X 150  A 

(03) 

12AX7 

(01) 

5763 

(03) 

0 E 2 
12  AT  7 

(03) 

(01) 

332  A 

(01) 

6AH6 

(01) 

-< 

1 

6SN7GT 

(01) 

6Z4 

( 00  ) 

8 72  A 

(02) 

6H6 

(01) 

5U4G 

(01) 

84 

(02) 

6SJ7 

(03) 

6SJ7GT 

(00) 

6SK7GT/G 

(00  ) 

6J5GT/G 

(00  ) 

6 J 7 

( ) 

807 

(06) 

e66A 

(02) 

oFb 

(02) 

6J5 

(01) 

6H6 

(01) 

6SK7 

(02) 

6F6G 

( 00  ) 

6SK7 

6SJ7 

(02) 

(Gl) 

6H6GT/G 

bFb 

(00) 

(02) 

605 

(04) 

YA-2 

6S  J7 

(01) 

6Mb 

(0  1) 

6F6 

(02) 

6SN7GT 

(01) 

b J 5 

(01) 

6Z4 

(00) 

6F6G 

(00) 

666  A 

(02) 

805 

(04) 

807 

(06) 

672  A 

(02) 

6SK7 

(02) 

6SK7 

(02) 

6H6 

(01) 

6J7 

( ) 

6J5GT/G 

(00  ) 

64 

(02) 

5U4G 

(01) 

6SJ7GT 

(00  ) 

6F6 

(02) 

6SJ7 

(03) 

DATE 

IN  REPLY 
REFER  TO 

subject  Additional  Information  for  Vacuum  Tube  Listing  Contained  in 
Report  FAA-RD-7  7-27 , II 

FROM 

to  Federal  Aviation  Administration 
ARD-350 

Washington,  D.0o  20590 


